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भाग III - खण्ड 1 

___ PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

__ सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
(Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and 

Subordinate Offices of the Government of India ) 


. 


- 


- 


मुद्रण निदेशालय 

( पूर्वाह्न ) से अगले आदेश होने तक भारत सरकार मद्रणालय , 
नई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 1976 

मिंटो रोड , नई दिल्ली के महाप्रबन्धक के पद पर स्थानापन रूप 

से नियुक्त करते हैं । 
स० एस० ( 27 )/ ए- 11--- राष्ट्रपति भारत सरकार मुद्रणा 
लय , नासिक के प्रबन्धक, श्री एस . पार० सेठी को 12- 1- 76 

श० म० गम्भोलकर, मुद्रण निदेशक 
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन शाखा- 6 ) 

नई दिल्ली, दिनांक जनवरी 1976 
स० प्र०- 6/ 76 ( 4 )/ 58 - xv --- राष्ट्रपति , पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण स्कन्ध के निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनके नाम के आगे लिखी तारीख से भारतीय निरीक्षण सेवा , धातु - रासायन शाखा श्रेणी - 1 के ग्रेड - 2 में सहायक 
निदेशक निरीक्षण ( धातु- रासायन ) के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते है : 
क्रम सं० नाम 

वर्तमान पद पद जिस पर स्थायी हुए स्थायी होने अभ्युक्तियां 

की तारीख 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 . श्री एस० एन० दास गुप्त 

उप -निदेशक 

सहायक निदेशक 30 - 11 -67 सेवा निवृत्त श्री 
निरीक्षण ( धातु निरीक्षण ( धातु 

जी० बी० हालवे के 
रासायन ) सेवा रासायन ) 

स्थान पर । 
निवृत्त 
2. श्री बी० बी० बनर्जी उप -निदेशक 

23-12- 69 पूर्ति विभाग द्वारा 
निरीक्षण 

उनके पत्र सं० 42 
( धातु - रासायन ) 

28/ 68 ई० एस०-II 
दिनांक 23- 12- 69 
द्वारा प्रस्थायी पद के 
स्थायी बनाए जाने 

पर । 
3. श्री के० एल० मूर्ति वही 

23 -12-69 वही 
1 - 476GI/ 75 

(1693 ) 


( 5 ) 


वही 


वही 


- 


- 


- 


- 
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( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
4. श्री एम० एन० दत्ता गुप्ता 


.... - . - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


. - - -- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


यही 


1 - 3 - 73 


सहायक निदेशक 
निरीक्षण ( धातु 
रासायन ) 
सेवा निवृत्त 


श्री एस० एन० दास 
गुप्त के स्थान पर 
जो दिनांक 28- 2- 72 
( अपराल) से सेवा 
निवृत्त हुए । 


सूर्य प्रकाश , 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 

कृते महानिदेशक 


इस्पात और खान मन्त्रालय 

इस्पात विभाग 

लोहा और इस्पात नियन्त्रण 
कलकत्ता -700 020 , दिनांक 4 फरवरी 1976 

सं० ई० 1-12( 58 )/ 71 -- - लोहा और इस्पात नियन्त्रक , 
कलकत्ता के कार्यालय में लेखा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुमित 
की अवधि समाप्त होने के बाद श्री एस० आर० रायचौधुरी को 
27-11- 75 से प्रभाची 110 दिनों का अजित अवकाश स्वीकृत 
किया गया है । 

2. अवकाश- समाप्ति पर श्री एस० भार० रायचौधुरी की 
सेवायें आपके मुल कार्यालयमाडिट और एकाउण्ट निदेशक , 
डाक - तार, भण्डार, कर्मशाला और तार-पड़ताल , कलकत्ता के 
सुपुर्द कर दी गयी होंगी । 

टी० घोष, 
लोहा और इस्पात नियन्त्रक 


सं० 2222 ( पी० के० प्रार० )/ 19ए० - - श्री प्रसान्तो कुमार 
राय को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक 
के रूप में , 650 रु० प्रतिमाह के प्रारम्भिक बेतन पर , 650 
30 - 740- 35- 810-६० रो०- 35 - 880- 40 - 1000 -द० रो०-. 
40- 1200 रु० के वेतनमान में , अस्थाई क्षमता में , आगामी 
आदेश होने तक 24 नवम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया 
जाता है । 

सं० 2222 ( एस० एस० एस० ) / 19ए० - - श्री एस० एस० 
सहस्रमुढे को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक 
के रूप में 650 रु० मासिक के प्रारम्भिक वेतन पर 650- 30 
740- 35 - 810- ६० रो० - 35- 880- 40-1000- द० रो० 
40-1200 रु० के वेतनमान में , अस्थाई क्षमता में , प्रागामी 
प्रादेश होने तक , 22 दिसम्बर , 1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया 
जाता है । 

दिनांक 3 फरवरी 1976 
सं0 2251 ( एम० एस० पार० ) / 19वी० - - खनिज समन्वेषण 
निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि० ) से 
परावर्तन पर श्री एम० एस० रामास्वामी ने भारतीय भव 
ज्ञामिक सर्वेक्षण में , डीलर के पद का कार्यभार उसी क्षमता में , 
3 सितम्बर, 1975 के पूर्वाह से ग्रहण किया । 

सं० 2251 ( एम० एस० सी० )/ 19वी० - - भारतीय भ 
वैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ खनिक सहायक श्री मेहर सिंह 
चौधुरी को उसी विभाग में , ड्रीलर के रूप में वेसन नियमानुसार 
650- 30- 740- 35- 810-द० रो०- 35- 880- 40-1000 - ६० 
रो० - 40- 1200 रु० के वेतनमान में , अस्थाई क्षमता में 
आगामी मादेश होने तक , 1-1 2- 1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त 
किया जाता है । 

बी० के० एस० परदन , 

महानिदेशक 


( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता- 7000 13, दिनांक 31 जनवरी 1976 

सं० 2222 ( एस० सी० एन० )/ 1900 - - श्री सतीस चन्द्र 
नौटियाल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में , सहायक भूवैज्ञानिक 
के रूप में , 650 रु० प्रतिमाह के प्रारम्भिक वेतन पर, 650 
30- 140- 35- 810-६० रो०- 35- 880- 40- 1000-द० रो० . 
40-1300 रु० के घेतनमान में , अस्थाई क्षमता में , आगामी आदेश 
होने तक 16 दिसम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता 


___ सं० 2222 ( एस० एन० यू० )/ 19ए० - - श्री सुरेन्द्र नागराज 
उपाध्ये को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक 
के रूप में , 650 रु० प्रतिमाह के प्रारम्भिक वेतन पर , 650 
30 -740 - 35 - 810- द० रो०- 35- 880 - 40-1000- ६० रो० 
40- 1200 रु० के वेतनमान में , अस्थाई क्षमता में , आगामी 
आदेश होने तक , 5 दिसम्बर, 1975 के पूर्वान से नियक्त किया 
आता है । 


भारतीय खान म्यूरो 
नागपुर, दिनांक 27 जनवरी 1976 
सं० ए०- 19012 ( 47) / 72-सि०ए० - - राष्ट्रपति श्री 
पार० एम० उमादे को 8 जनवरी, 1976 के अपराल से आगामी 
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प्रादेश होने तक भारतीय खान न्यूरो में कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी 

( योजना और विकास एकक ) 
के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते है । 

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1976 
ए० के० राघवाचारी, 

सं० 2 ( 8 )/ 68-डी० ( एस० ) - - महालेखाकार, केन्द्रीय 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी राजस्व , नई दिल्ली के कार्यालय के लेखाधिकारी , श्री एम० वी० 
कृते नियन्त्रक 

रामकृष्णन की क्षेत्रीय इंजीनियर ( उत्तर ), आकाशवाणी , नई 

दिल्ली के कार्यालय में 15- 4-75 से दो वर्ष की अवधि के लिए 
राष्ट्रीय अभिलेखागार 

840- 40- 1000-८० रो० - 40- 1200 रुपये के वेतनमान में 

लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति की गई है । 
नई दिल्ली - 1, दिनांक 11 दिसम्बर 1975 

___ यह अधिसूचना अाकाशवाणी महानिदेशालय की अधिसूचना 
सं० फा० 11 - 17/ 75- ए - 1 - - श्री कबीर कौसर, सहायक 

संख्या 2/ 8 /68-डी० ( एस० ) , दिनांक 17- 5 - 75 के अधिक्रमण 
पुरालेखाधिकारी ( पदक्रम 1 ) ( प्राच्य अभिलेख ) को दिनांक 1 

में है । 
दिसम्बर, 1975 से आगामी आदेश तक तदर्थ आधार पर पुरा 

दिनांक 31 जनवरी 1976 
लेखाधिकारी ( प्राच्य अभिलेख ) नियुक्त किया जाता है । [ श्री 

सं0 16 ( 37 )/डी० ( एस० ) -67-11 - - महालेखाकार, केन्द्रीय 
प्रार० पार० अग्रवाल , पुरालेखाधिकारी ( प्राच्य अभिलेख ) राजस्व , नई दिल्ली के कार्यालय में लेखाधिकारी, श्री आर०पी० 
जो अवकाश पर हैं के स्थान पर । यह तवर्थ नियुक्ति उन्हें घोष की 14- 4- 1975 से 2 वर्ष की अवधि तक 840- 40 
नियमित नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करती और 

1000-द० रो० -40 -1200 रुपये के वेतनमान में केन्द्र इंजीनियर 
वरिष्ठता के प्रयोजन तथा अगले ऊंचे पदक्रम ( ग्रेड ) में पदोन्नत केन्द्रीय भाडार, आकाशवाणी, नई दिल्ली में लेखाधिकारी के 
होने की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी । 

पट पर प्रति नियुक्ति की गई है । 
श्रीनन्दन प्रसाद , ____ यह अधिसूचना इस महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या के० 
अभिलेख -निदेशक ( 377ी० एम०-16 7-II, दिनांक 16-5-1975 के अधि 
क्रमण में है । 

तिलक राज सभरवाल , 
प्राकाशवाणी महानिदेशालय 

उप विकास अधिकारी (प्रशासन ) 
नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1976 

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
मं० 2/ 12/ 75-एस ० -तीन -- - महानिदेशक , प्राकाशवाणी 
एतद्द्वारा श्री एस० के० पंगासा, वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक , 

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 1976 
प्राकाशवाणी, जेपुर ( उड़ीसा ) को तदर्थ प्राधार पर 17- 10- 75 सं० 1- 11/75-एउमिन 1 - - राष्ट्रपति ने श्री सत्यव्रत डे को 
( पूर्वाह्न ) मे दरदर्शन , आकाशवाणी, लखनऊ में सहायक इंजी 7 अप्रैल 1973 से अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य 
नियर के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते है । 

संस्थान , कलकप्ता , में स्वास्थ्य इंजीनियरी ( केमिकल आपरेशन ) 

के सहायक प्रोफेसर के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया है । 
हरजीत सिंह, 

दिनांक 27 जनवरी 1976 
प्रशासन उपनिदेशक ( ई० ) 
कृते महानिदेशक 

मं० 19- 15/ 72- एडमिन - 1~~ - श्री बी० कृष्णन ने जवाहर 
लाल स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान , पांडिचेरी 

में भौतिकी में रीडर के पद का कार्यभार 14 जुलाई , 1975 
नई दिल्ली , दिनांक 2 फरवरी 1976 

पूर्वाह्न से छोड़ दिया । 

2. श्री वी० कृष्णन ने उसी संस्थान मे 15 अक्तूबर , 1975 
म० ए० - 30014 ( 3 ) / 75- एस०- छः - - महानिदेशक , 

पूर्वाह्न से भौतिकी में प्राध्यापक के पद का कार्यभार ग्रहण किया । 
प्राकाशवाणी एतदद्वारा श्री प्रार० एन० मांझी , विस्तार अधि 
कारी को दिनांक 16 - 6 - 75 से विस्तार अधिकारी के पद पर 

सं० 19 - 16 / 75 -एडमिन - 1 - - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 

ने डा० प्रार० सुन्दरसन को जवाहरलाल सनातोत्तर चिकित्सा 
स्थायीवत् रूप में नियुक्त करते हैं । 

शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडीचरी में 6 अप्रैल , 1974 
- सं० एल 300 14 ( 3 ) / 75 - एस०- छ : -- - महानिदेशक , से रसायनज्ञ ( नान -मैडिकल सहायक ) ( जीवरसायन ) के स्थायी 

आकाशवाणी , एतद्वारा श्री चरणजीत सिंह को विस्तार अधि पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया है । 
कारी के पद पर 9- 5 - 75 से स्थायिवत पदक्षमता में नियक्त करते 

दिनांक 29 जनवरी 1976 

सं० 17- 25 /74-एमिन - 1 ~- स्वास्थ्य संवा महानिदेशक 
प्रम कुमार सिन्हा, ने श्री के० सी० गंगल को केन्द्रीय औषध मानक नियंतण संगठन में 
प्रशासन उपनिदेशक , 

तकनीकी अधिकारी के स्थायी पद पर 28 अगस्त 1973 से स्थायी 
कते महानिदेशक 

रूप से नियुक्त किया है । 
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नई दिल्ली , दिनांक 6 फरवरी 1976 
स० 41 - 39/ 75- डी - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने एतद् 
द्वारा श्री कपिल भार्गव को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय 

औषध मानक नियंत्रण संगठन के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय , बम्बई 
में 6 जनवरी 1976 के पूल से तया अागामी आदेशों तक औषध 
नियंत्रक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है । 

एस० एस० गोधोस्कर , 

पोषध नियंत्रक 


DAAR 


सं० 16- 2/ 75- एडमिन - 1 - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 
श्रीमती गुरदीप सिहा को केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो , स्वास्थ्य 
सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ( क्षेत्र सर्वेक्षण 
प्रदर्शन केन्द्र ) के पद पर 29-12- 75 पूति से तया आगामी 
प्रादेशों तक तदर्थ प्रचार पद नियुक्त करते है । । 

___ शुद्धि -पत्र 
सं० 17- 25 / 74-एडमिन- 1 --- 11 जनवरी , 1975 के 
भारत के राजपत्र के भाग 3, खण्ड 1 के पृष्ठ 218 पर प्रकाशित 
इस निर्देशालय की 10 दिसम्बर , 1974 की मधिसूचना संख्या 
17- 25/74- एडमिन - 1 में " 28 अगस्त 1973 " के स्थान पर 
" 29 दिसम्बर , 1972 पढ़े " । 

दिनांक 2 फरवरी 1976 
स० 18- 12/ 12- एडमिन - 1 - - उप -महानिदेशक वाणिज्य 
सूचना एवं सांख्यिकी ( वाणिज्य मंत्रालय ), कलकत्ता , के पद पर 
नियुक्ति हेतु अपने चयन के फस्वरूप श्री के० ए० डी० सिल्ला ने 
15 जनवरी 1976 के अपराह्न से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के 
केन्द्रीय स्वास्थ्य सूचनालय सांख्यिकीविद् के पद का कार्यभार 
छोड़ दिया । 

दिनांक 4 फरवरी 1976 
स० 3- 1/ 75- एडमिन- 1 - - राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के अनुभाग अधिकारी ( मंत्रीमंडल कार्य विभाग ) श्री के० 
डी० शर्मा को 22 जनवरी 1976 के पूर्वाह से आगामी आदेशों 
तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , नई दिल्ली में प्रशासनिक 
अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया 


है । 


श्री के० डी० शर्मा की प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियक्ति 
के फलस्वरूप श्री के० एस० पार्थासार्थी ने 22 जनवरी 1976 के 
पूर्वाह से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली में प्रशासनिक 
अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़दिया । 

दिनांक 5 फरवरी 1976 
स . 19- 19/ 75-एडमिन - 1 -~- राष्ट्रपति ने जवाहरलाल 
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , पांडिचेरी , 
में निवर्शक श्री टी० के० नम्बीनारायणन को उसी संस्थान में 5 
जनवरी 1976 के पूर्वाह्न से अागामी प्रादेशों तक भौतिकी के 
प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया है । 

सूरज प्रकाश जिन्दल , 
उप निदेशक प्रशासन 


कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय 

(ग्राम विकास विभाग ) 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 

(प्रधान कार्यालय ) 
फरीदाबाद, दिनांक 27 जनवरी 1976 
स० फाइल 4- 5 ( 64 )/ 75-प्रशा० III - -संघ लोक सेवा 
आयोग , की संस्तुतियों के अनुसार श्री ए० जी० देशपाण्डे को विपणन 
और निरीक्षण निदेशालय बम्बई में दिनांक 2 जनवरी, 1975 
( पूर्वाल ) से अगले आदेश होने तक भारत सरकार के कृषि विपणन 
सलाहकार द्वारा स्थानापन्न आधार पर विपणन अधिकारी, वर्ग 1 , 
नियक्त किया गया है । 

दिनांक 28 जनवरी 1976 
स० फाईल - 4-13 ( 36)/ 75-प्र० III ~~ -संघ लोक सेवा 
आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री मुलखराज ग्रोवर को भारत 
सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विपणन और निरीक्षण 
निदेशालय , मद्रास में रु० 650- 30- 740 - 35- 810- द० रो० 
35- 880- 40- 1000-द० रो० - 40- 1200 के वेतनमान में दिनांक 
23 दिसम्बर , 1975 (पूर्वात ) से अगले पादेश होने तक 
स्थानापन्न प्राधार पर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी नियुक्त किया 
गया है । 
___ सं० फाईल - 4- 5 ( 65 )/ 75-प्र० [II - - संघ लोक सेवा आयोग 
की संस्तुतियों के अनुसार श्री एम० प्रार० देशपाण्डे , सहायक विपणन 
अधिकारी को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा विपणन और निरीक्षण 
निदेशालय , बम्बई में दिनांक 18 दिसम्बर , 1975 (पूर्वाह्न ) 
से अगले आदेश होने तक स्थानापन आधार पर विपणन अधिकारी 
वर्ग -II , नियुक्त किया गया है । 

दिनांक 2 फरवरी 1976 
स० फाईल - 4- 6 ( 92)/ 75-प्रशा० I - - संघ लोक सेवा 
आयोग, नई दिल्ली, की संस्तुतियों के अनुसार श्री विजय कुमारसिहा 
को भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विपणन और 
निरीक्षण निदेशालय बम्बई में दिनांक 15 नवम्बर , 1975 , 
( अपराह्म ) से अगल प्रादंश होन तक स्थानापन्न सहायक विपणन 
अधिकारी, वर्ग II , मियुक्त किया गया है । 


नई दिल्ली , दिनांक 6 फरवरी 1976 
स० 40 - 2/ 75- सी० एच० एस० 1 - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना, हैदराबाद को अपने तबादले के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य 
सेवा के जी०डी० ओ० ग्रेड 1 के अधिकारी डा० एस० चटर्जी ने 
29 दिसम्बर , 1975 के पूर्वाह्न से क्षेत्रीय समन्वय संगठन राष्ट्रीय 
मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम , हैदराबाद , में उप सहायक निदेशक 
( निकित्सा ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

रवीन्द्रनाथ तिवारी, 
उप निदेशक , प्रशासन 


दिनांक 3 फरवरी 1976 
स० फाईल - 4- 6 ( 102)/ 75-40 I ---संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली, की संस्तुतियों के अनुसार श्री रूपेन्द्र कुमार शिवराज 
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दिनांक 3 जनवरी 1976 
सं० पी० ए० 28 1 ( 138 )/ 75- भार० 4 - भाभा परमाणु 
अनुसंधान केंद्र के निदेशक यहां के एक अस्थाई फोरमैन श्री शतीश 
चदर सेठ को 1 नवम्बर , 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 
के लिये इसी अनुसंधान केंद्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/ 
इंजीनियर श्रेणी एस० बी० नियुक्त करते हैं । 

पी० उन्नीकृष्णन, 
उप स्थापना अधिकारी ( भ ) 


पिल्ले को भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विपणन 

और निरीक्षण निदेशालय मद्रास में दिनाक 10 दिसम्बर , 1975 
( पूर्वान ) से अगले प्रादश होने तक स्थानापन्न सहायक विपणन 
अधिकारो , वर्ग I, नियुक्त किया गया है । 

दिनांक 5 फरवरी 1976 
स० फाईल - 4- 6 ( 106 )/ 75 प्रशा०-III-- - संघ लोक सेवा 
मआयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री मोहम्मद हदिस को भारत 
सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विपणन और निरीक्षण 
निदेशालय , भोपाल में दिनांक 12 जनवरी , 1976 (पूर्वाह्न ) से 
अगले प्रदेश होने तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी, वर्ग -I, 
नियुक्त किया गया है । 

दिनांक 6 फरवरी 1976 
स० फाईल - 4- 6 ( 103 )/ 76 प्रशाo-III - - सघ लोक सेवा 
प्रायोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री बृजबिहारी सिह को अधिकृत 
प्राधिकारी द्वारा विपणन और निरीक्षण निदेशालय , भोपाल मे दिनाक 
12 जनवरी, 1976 (पूर्वाल ) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न 
सहायक विपणन अधिकारी, वर्ग-I, नियुक्त किया गया है । 

वी० पी० चावला , 
निदेशक , प्रशासन 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
तारापुर, दिनांक 29 दिसम्बर 1975 
सं० टी० ए० पी० एस०/ प्रशासन/ 735-ए .- - तदर्थ आधार पर 
सहायक कार्मिक अधिकारी के पद से नियुक्त श्री आर० पार 
बनदनी ने , इस पद पर संवर्ग प्राधिकारीद्वारा नियमित प्राधार पर 
एक पदधारी की नियुक्त की जाने पर , 20 दिसम्बर, 1975 के 
अपराह्न से तारापुर परमाणु बिजलीघर में सहायक कार्मिक अधि 
कारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

के० वी० सेतुमाधवन , 
मुख्य प्रशासन अधिकारी 


वन साधनो का निवेश पूर्व सर्वेक्षण 

देहरादून, दिनांक 2 फरवरी 1976 
स• 4-5/ 71-प्रशासन --- श्री टी० के० टी० एस० समानुजा 
चार्यल साख्यिकी अधिकारी , वन साधनों के निवेशपर्व सर्वेक्षण, 
देहरादून की सेवाएं अनुसंधान अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति 
के लिए 15 जनवरी 1976 की अपराह्न से पी० एल० 480 
अनुसंधान परियोजना 01-658 - 2 वर्ध कोर्ट के उतरजीवी और 
नतीजे , पोउपाटरिक्स विभाग , सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली 
को सौप दी गई । 


- 


- 


-- 


- - - - 


- 


स० 4-8 / 74 प्रशासन -- श्री हस राज मिश्र जो कि वित्त 
मंत्रालय के प्राथिक मामलों के विभाग में स्थाई सांख्यिकी अन्वेषक 
है और जो कि वन साधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण के सांख्यिक अधि 
कारी की हैसियत से कार्य कर रहे थे, की सेवाए वरिष्ठ साख्यिकी 
अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए 14 जनवरी 1976 की पूर्वाह्न 
से राष्ट्रीय एटलस संगठन को सौंप दी गई है । 

रमेश चन्द्रा , 
मुख्य समन्वयक 


नाभिकीय ईंधन सम्मिथ 
हैदराबाद- 500762, दिनांक 20 जनवरी 1976 

सं० ना० ई० स० प्रशा०/ 22/12/ 10 1----मुख्य कार्यपालक , 
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र , निम्नालखित अधिकारियों को प्रत्येक 
के सामने लिखी गई तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए नाभि 
कीय ईधन सम्मिश्र, हैदराबाद, में स्थानापन्न रूप से सहायक कामिक 
अधिकारी नियुक्त करते हैं । 
- - - 
नाम 

नियुक्ति की तिथि 
( 1 ) श्री टी० एल० रामचंद्रन 1-12-75 ( पूर्वाह्न ) 

( वैयक्तिक सहायक , 

परमाणु ऊर्जा विभाग ) 
( 2 ) श्री के . रामचंद्रन 

2-12- 75 ( पूर्वाह्न ) 
( स्थानापन्न अधीक्षक , 

परमाणु खनिज प्रभाग ) 
( 3 ) श्री एस० ए० श्रीनिवासन 

9 -12- 75 ( पूर्वाह्न ) 
( स्थानापन्न सहायक , 

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ) 
( 4 ) श्री सी० बी० गोपालकृष्णन 8 -1- 75 (पूर्वाह्न ) 

( स्थायी आशुलिपिक , 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ) 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

( कार्मिक प्रभाग ) 
बम्बई 400 085, दिनांक 20 दिसम्बर 1975 
सं० पी० ए०/ 81 ( 113 )/ 75 प्रार० 4 - - भाभा परमाणु 
अनुसंधान केंद्र के निदेशक यहां के एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक 
( सी० ) श्री रामचन्द राणोजी रानसुभे को 1 नवम्बर, 1975 के 
पूर्वास से पागामी पादेशों तक के लिये स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक 
अधिकारी /इंजीनियर - श्रेणी एस० बी० नियुक्त करते हैं । 


एस० पी० म्हात , 
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 
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पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 
भारत मौसम विज्ञान विभाग 


भारी पानी परियोजना 
बम्बई- 400 008 , दिनांक 28 जनवरी 1976 
सं० 05000/ 10 -54/ 559 - -भारी पामी परियोजनामों के , 
विशेष कार्य अधिकारी, श्री नटराजन नारायण को भारी पानी 
परियोजना ( तूतीकोरिन ) में 1 जनवरी , 1976 ( पूर्वाल ) से 
आगे पावेश होने तक के लिए श्रम-तथा -कल्याण अधिकारी अस्थायी 
रूप से नियक्त करते हैं । 

टी० सी० सत्यकीति , 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


परमाणु खनिज प्रभाग 
हैदराबाद-500016, दिनांक 4 फरवरी 1976 
सं० ए० एम० डी० - 1 / 18 / 75-प्रशासन - परमाणु खनिज 
प्रभाग के निदेशक श्री दिवाकर गोस्वामी को 26 दिसम्बर , 1975 
के पूर्वाह्न से लेकर प्रागामी आदेश जारी होने तक के लिए उसी प्रभाग 
में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 5 बी० , 
नियुक्त करते हैं । 

एस० रंगनाथन 
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी 


नई दिल्ली - 3 , दिनांक 27 जनवरी 1976 
सं० ई . ( 1 ) 04091 - - वैधशालापों के महानिदेशक , बम्बई 
प्रादेशिक मौसम केन्द्र के निदशक के कार्यालय के व्यावसायिक सहायक 
श्री ए० के० बसु को 1- 1- 1976 के पूर्वाह्न से . 31- 1- 1976 तक 
इकत्तीस दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम 
विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं । . 

स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ, श्री ए० के० बसु बम्बई 
प्रादेशिक मौसम केद्र के कार्यालय मे ही तैनात रहेंगे । 
___ सं० ई० ( 1 ) 04261----वैधशालाओं के महानिदेशक, वैध 
शालाओं के उपमहानिदेशक ( जलवायु विज्ञान और भू - मौतिकी ) 
के पूना कार्यालय के व्यावसायिक सहायक श्री बी० गोपीनाथ राव 
को 1- 1- 1976 के पूर्वाल से 29- 3- 1976 तक नवासी दिन की 
अवधि के लिये स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्ति 
करते हैं । 

स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री गोपीनाथ राव वैध 
शालाओं के उप -महानिदेशक ( जलवायु विज्ञान और भू- भौतिकी ) 
के पूना कार्यालय में ही तैनात रहेंगे । 

सं० ई० ( 1 ) 04285 - वैधशालानों के महानिदेशक वैध 
शालानों के उप-महानिदेशक ( जलवायु विज्ञान और भू-भौतिकी ) के 
पूना- कार्यालय के व्यवसायिक सहायक श्री एन० पी० परमेश्वरन को 
1- 1- 1976 के पूर्वाह्न से 13- 2- 1976 तक चवालीस दिन की 
अवधि के लिये स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त 
करते हैं । 

स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री परमेश्वरन वैधशालाओं 
के उप -महानिदेशक ( जलवायु विज्ञान और भू- भौतिकी ) के पूना 
कार्यालय में ही तैनात रहेंगे । 


रिऐक्टर अनुसंधान केंद्र 
कलपक्कम, दिनांक 13 जनवरी 1976 
सं० आर० आर०-सी० II ( 25)/ 72-पी0- 445 - - 
रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र के परियोजन , निदेशक , मद्रान परमाणु 
विद्युत परियोजना के स्थायी प्रवरण कोटि लिपिक श्री राधवचार्य 
रघुनाथन को परमाणु ऊर्जाविभाग के सहायक कार्मिक अधिकारियों 
सहायक प्रशासन अधिकारियों के केन्द्रीय संवर्ग में शामिल करने के 
लिए चुने जाने पर, 17 नवम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से प्रागामी मादेश 
तक के लिए रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से सहायक 
प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

के० शंकरनारायणन , 
वरिष्ठ प्रशासन - अधिकारी 


दिनांक 28 जनवरी 1976 


स० ई० ( 1 ) 05853 - -वैधशालामों के महानिदेशक मद्रास 
प्रादेशिक मौसम केन्द्र के निदेशक के कार्यालय के व्यवसायिक सहायक 
श्री टी० वी० वैधनाथन को 1 जनवरी 1976 के पूर्वाह्न से और 
आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ 
नियुक्त करते हैं । 


स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ , श्री टी० वी० वैधनाथन , 
मद्रास प्रादेशिक मौसम केन्द्र के निदेशक के कार्यालय में ही तैनात 
रहेंगे । 


अंतरिक्ष विभाग 
सिविल इंजीनियरी प्रभाग 
बंगलोर -560025, दिनांक 27 जनवरी 1976 
सं० 10/ 3 ( 86 )/ 75-सि० इ० प्र० ( एच० ) - - अंतरिक्ष 
विभाग, सिविल इंजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियंता, कार्यालय 
महालेखापाल , तमिलनाडु, मद्रास के अनुभाग अधिकारी श्री के० 
रामास्वामी को , अंतरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग में 
सहायक लेखा अधिकारी के पद पर दिनाक 1-12- 1975 से 
प्रतिनियुक्ति पर आगामी प्रादेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त 
करत है । 

पी० आई० यू ० नम्बियार , 

प्रशासन अधिकारी 
कृते मुख्य अभियंता 


दिनाक 3 जनवरी 1976 
सं० ई० ( 1 ) 07161 - - धशालाभों के महानिदेशक , 
वंधशालापों के महानिदेशक के नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय के 
व्यवसायिक सहायक श्री ओंकारी प्रसाद, को 1 जनवरी 1976 के 
पूर्वाह्न से 7-2- 1976 सक अठतीस दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न 
रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ निमुक्त करते हैं । 
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स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री ओंकारी प्रसाद , 
वैधशालानों के महानिदेशक के नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में 
ही तैनात रहेंगे । 


विमानन विभाग में नियमित आधार पर सहायक तकनीकी अधि 
कारी के पद पर नियुमत किया है : - -- 
नाम 

तैनाती स्टेशन 


मं० 


-- . . 


. 


बम्बई 


दिनांक 5 फरवरी 1976 
सं० ई० ( 1 ) 04318 -- वैधशलानों के महानिदेशक , 
वेधशालापों के उप-महानिदेशक ( जलवायु विज्ञान और भू- भौतिकी ) , 
पूना के कार्यालय के व्यवसायिक सहायक श्री एच० प्रार० 
गनेसन को 2-1-1976 के पूर्वाह्न से 9- 2- 1976 तक उन्तालीस 
दिन की अवधि के लिये स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ 
नियुक्त करते हैं । 


जम्मू 


स्थामापन्न सहायक मौसम वशेषज्ञ श्री गनेसन वैधशालाओं के 
उप-महानिदेशक (जलवायु विज्ञान और भू- भौतिकी ) पूना के 
कार्यालय में ही तैनात रहेंगे । 


सं० ई० ( 1 ) 07061 -- वैधशालाओं के महानिदेशक मद्रास 
प्रादेशिक मौसम केन्द्र के निदेशक के कार्यालय के अधीन त्रिवेन्द्रम 
मौसम केन्द्र के व्यवसायिक सहायक श्री एस . रंगराजन को 7- 1- 76 
के पूर्वाह्न से 15- 2- 1976 तक चालीस दिन की अवधि के लिये 
स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं । 


स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री रंगराजन मद्रास 
प्रादेशिक मौसम केन्द्र के अधीम त्रिवेन्द्रम मौसम केन्द्र में ही तैनात 


1. श्री ए . राजगोपालन 
2. श्री मुख्यतियार सिंह 

कलकत्ता 
3. श्री भार० राममूर्ती . 

कलकत्ता 
4. श्री सी० एन० महादेव 

पालम 
5. श्री एम . राधवन . 

मद्रास 
6 . श्री एम० अप्पाराव . 

मद्रास 
7. श्री सी० हरमन . बेगमपेट 
8. श्री डी०सी० डबगोत्रा 
9. श्री एम० एल० डे . कलकत्ता 
10. श्री एम०पी० सामा 

सी० ए० टी० मी० 
11. श्री एस० के० भट्टाचार्य कलकत्ता 
12. श्री एच एस० सरना 

पालम 
13, श्री एन० एस० प्राप्ट 

नागपुर 
14. श्री जी० एम० राय . 

कलकत्ता 
15. श्रीमाई० एम० कृष्णन 

कलकत्ता 
16. श्री के० सी० देवगण . रेडियो निर्माण एवं 

विकास एकक 
17 . श्री वी० पी० नारंग . 

सफदरजंग 
18. श्री ए० के० डे . कलकत्ता 
19. श्री पार० विट्टल सिंह 

बम्बई 
20. श्री टी० एन० विश्वनाथन मद्रास 
21. श्री पी० सी० जैन . सफदरजंग 
22. श्री वी० के० शर्मा 

सफदरजंग 
23. श्री हरभगवान 

भावनगर 
24. श्री टी० डी० शर्मा . बम्बई 
25. श्री एम० के० चटर्जी 
26. श्री पी० के० सेनगुप्ता 

कलकत्ता 
27. श्री जी०डी० कुलकर्णी 

बम्बई 
28. श्री प्यारासिंह 

कलकत्ता 
29. श्री इन्द्रजीत शर्मा . सी० ए०टी०सी० 
30. श्री टी० आर० मेनन 

कलकत्ता 
31. श्री जी० एस० कोचीकर बम्बई 
32. श्री के० एस० बालासुब्रह्मण्यम . बम्बई 
33. श्री मनोहर सिंह . . कुद 
34. श्री पी० एन० नायर 

गोहाटी 
35. श्री एम० डी० रंगमापन मद्रास 
36. श्री एच० एल० शर्मा 

पालम 
37. श्री वाई०पी० भाटिया बारापानी 
38, श्री बी०आर० राव 

अम्बई 


सं०ई० ( 1 ) 05132 --- वैधशालामों के महानिदेशक कलकत्ता 
प्रादेशिक मौसम केन्द्र के निदेशक के कार्यालय के व्यवसायिक सहायक 
श्री एम० एल० घोष को 3- 1- 1976 के पूर्वाह्न से 15- 2-1976 
तक चवालीस दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में सहायक 
मौसम विशेषज्ञ नियुक्त करते है । 


स्थामापन सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री घोष कलकत्ता प्रादेशिक 
मौसम केन्द्र के निदेशक के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे । 


एम० आर० एन० मनियन , 

मौसम विषम 
कते वैधशालाओं के महानिदेशक 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 20 जनवरी 1976 
सं० ए० 32014/ 2/ 75 ई० सी० - महानिदेशक नागर 
विमानन ने निम्नलिखित 38 तकनीकी सहायकों को ( जो तदर्थ 
आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे 
हैं ) 6 जनवरी, 1976 से तथा अगले प्रादेश होने तक नागर 
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( अपराल्ल ) से सरकारी. सेवा से निवृत्त हो गए हैं : - - 


क्रम सं० 


नाम 


तैनाती स्टेशन 


दिनांक 23 जनवरी 1976 
सं० ए० 32013/ 4/ 75-ई० सी० - - राष्ट्रपति ने नागर 
विमानन विभाग के निम्नलिखित 4 तकनीकी अधिकारियों , जो 
इस समय उनके नामों के सामनेदिए गए देशों में प्रतिनियुक्ति पर है 
को 1दिसम्बर 1975 (पूर्वाह्न ) से अगले आदेश होने तक प्रोफार्मा 
पदोन्नति प्रदान की है : --- 


1. श्री पी० बी० श्यामरे । 


2. श्री के० के० दास 


वैमानिक संचार स्टेशन , 
कलकत्सा । 
वैमानिक संचार स्टेशन , 
सफदरजंग एयरपोर्ट , 
नई दिल्ली । 


नाम 


जिस देश में प्रति - जिस तारीख 
नियुक्ति पर हैं से प्रति 

नियुक्ति पर 


1 . श्री एम० ए० वेणुगोपाल जाम्बिया 


2 . श्री एस०वेंकटेश्वरन . 
3 . श्री के . श्रीनिवासन . 
4. श्री डी० एस० श्रीवास्तव 


येमन गणतंत्र 
यमन गणतंत्र 
जाम्बिया 


23 - 7- 1975 
( अपराह्न ) 
6 - 6 -1974 
1 - 6 - 1974 
14- 5- 1975 
( अपराह्न ) 


दिनांक 2 फरवरी 1976 
सं० ए०- 32013/ 2/ 75-ई० सी० - - इस विभाग की दिनांक 
26/ 28 जुलाई 1975 की अधिसूचना सं० ए० - 32013/ 2/ 75 
ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री बी० बी० बंदोपाध्याय की 
नियंत्रक संचार कलकत्ता एयरपोर्ट दमदम के पद पर तवर्थ पदोन्नति 
की अवधि 1- 9 -1975 मे 29 - 2- 1976 तक बढ़ा दी है । 

हरबंस लाल कोहली , 
उपनिदेशक प्रशासन 


भारद्वाज 
सपोर्ट नई दिला अपराह्न) 


दिनांक 29 जनवरी 1976 
सं० ए०- 38013/ 1 / 75-ई० सी० - - महानिदेशक नागर 
विमानन ने श्री एच० एस० भारद्वाज सहायक संचार अधिकारी, 
वैमानिक संचार सेवा सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली को मूल 
नियम 56 ( ट ) के उपबन्धों के अनुसार 31- 12 -1975 ( अपराह्न ) 
से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान कर दी हैं । 

सं० ए० 32014/ 2/ 74-ई० सी० -~-महानिदेशक नागर 
विमानन ने श्री पी० सी० के० मायर संचार सहायक वैमानिक 
संचार स्टेशन ,बंगलौर को 24- 12- 1975 से अगले आदेश होने 
सक सहायक संचार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है और 
उन्हें उसी स्टेशन पर तैनात किया है । 

हरबंस लाल कोहली 

उपनिवेशक प्रशासन 
कृते महानिदेशक नागर विमानन 


नई दिल्ली -110022 , दिनांक 4 जनवरी 1976 
सं० ए०- 41012/1/ 74-ई० एच० - - भारतीय वायुसेना के 
एक अधिकारी एयर कमोडोर ए० एफ० गामा , जिन्हें 17सितम्बर, 
1973 से नागर विमानन विभाग में उड़ान परीक्षक के पद पर 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था , तथा भारतीय वायुसेना 
से उनके सेवानिवृत्त होने पर 7 अक्तूबर , 1973 से पुन: उसी पद 
पर नियुक्त किया गया था , की सेवाएं 17 सितम्बर, 1975 के 
पूर्वान से समाप्त कर दी गई है । एयर कमोडोर ए० एफ० गामा 
की केन्द्रीय सिविल सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1972 के नियम 
39 ( 7 ) के अनुसार 17सितम्बर, 1975 से 15 नवम्बर , 1975 
तक 60दिन का अजित अवकाश स्वीकृत किया गया था । 


नई दिल्ली , दिनांक 31 जनवरी 1976 


सं० ए०- 32013/ 4/ 75 -ई० सी० - - राष्ट्रपति में श्री पी० 
के० बी० नायर सहायक तकनीकी अधिकारी वैमानिक संचार 
स्टेशन नागपुर को नागर विमानन विभाग में 9 जनवरी 1976 
( अपरान) से अगले आदेश होने तक तकनीकी अधिकारी के पद 
पर नियुक्त किया है तथा उन्हें निदेशक रेडियोनिर्माण एवं विकास 
एकक नई दिल्ली के कार्यालय में तैनात किया है । 


दिनांक 29 जनवरी 1976 
सं० ए० - 32013/ 15/ 75 - ई० एच० - - राष्ट्रपति ने श्री आर . 
नरसिम्हन स्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को नागर विमानन 
विभाग , नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर उपनिदेशक अनुसंधान एवं 
विकास के पद पर 22 जनवरी , 1976 की पूर्वाह्न से 6 महीने की 
अवधि के लिए अथवा श्री पी० आर० चन्द्रशेखर , उपनिदेशक 
अनुसंधान एवं विकास , जिन्हें विभिन्न प्रकार के विमानों तथा हेली 
काप्टरों के एफ० ए० ए० उजनयोग्यता डिजाइन एवं परीक्षण 
अपेक्षानों और कार्यविधियों संबंधी विषय पर अध्ययन के लिए 
प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया है , 
के प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर कार्यभार ग्रहण कर लेने तक , 
इनमें जो भी पहले हो , नियुक्त किया है । 

टी० एस० श्रीनिवासन 
सहायक निदेशक प्रशासन 


सं० ए०- 380 12/ 1 / 75 -ई० सी० - निवर्तन आय प्राप्त 
करने पर निम्नलिखित दो संचार अधिकारी 31-12- 1975 
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नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 1976 

सं० 1 / 399/ 76 -स्था० - - मद्रास शाखा के स्थायी ज्येष्ठ 

फोरमैन , श्री पी० एन० सन्दरम् को 1ली जनवरी, 1976 के 
सं० ए० - 32013/ 5 / 75 -ई०ए० - - राष्ट्रपति ने निम्नलिखित 
अधिकारियों की विमानक्षेत्र अधिकारी के पद पर हुई तदर्थ 

पूर्वाह से और आगामी आदेणो तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप 

में मुख्य मैकेनिशियन के पद पर नियुक्त किया जाता । 
नियक्ति की अवधि 3 1 मार्च, 1976 तक अथवा इन पदों के नियमित 
आधार पर भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , बताने की स्वी 

पु० ग० दामले , महानिदेशक 
कृति प्रदान की है : - - 


नाम 


तैनाती स्टेशन 


क्रम 
सं० 


बम्बई , दिनांक 31 जनवरी 1976 
सं० 1/ 397/ 7 6-स्था० -- विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतदद्वारा बम्बई शाखा के ज्येष्ठ फोरमैन , श्री ई० सी० श्राफोन्सो 
को अल्पकालीन रिक्त स्थान पर 1ली दिसम्बर , 1975 से लेकर 
3री जनवरी, 1976 ( दोनों दिन समेत ) तक की अवधि के लिए 
उसी शाखा में स्थानापन्न रूप में मख्य मैकेनिशयन के पद पर 
नियुक्त करते है । 

एम० एम० कृष्णस्वामी , 

प्रशासन अधिकारी , 
कृते महानिदेशक 


1. श्री के पी वी मेनन . मंगलौर 
2. श्री वी पार विश्वनाथन भोपाल 
3 . श्री एम सी जोशी मख्यालय वि० अधिकारी 

( वै० सूचना मेवा ) 
4 . श्री ओ पी ढीगरा . मुख्यालय , वि० अधिकारी 

( योजना ) 
5 . श्री एम पी खोसला उधमपुर 
6. श्री जे एस आर के शर्मा मद्राम 
7. श्री के एम प्रसाद मोहनबाली 
8 . श्री एन डी घोष दमदम 
9 . श्री रवि तनखा . 

मफदरजंग 
10. श्री सी पार राव राजकोट 
11. श्री कुदन लाल 

औरंगाबाद 
12. श्री जे के मरदाना श्रीनगर 
1 3. श्री के सी मिश्र . सांताक्रुज 
14. श्री जी बी के नायर . साताक्रुज 
15 . श्री डी डी मरदाना . सफदरजंग 
16. श्री के एन वेंकटचालिहा सांताक्रुज 
17. श्री एम दयाल 

मुख्यालय ,विमानक्षेत्र अधि 

कारी (विमान सुरक्षा ) 
18. श्री एम सी सेखड़ी . उदयपुर 
19. श्री एम पी जैन 

सफदरजंग 
20. श्री एस के जैन 

पालम 
21. श्री डी गमानुजग सफदरजंग 
22 . श्री ए टी० वर्गीज कुंभीरग्राम 
23. श्री के वी एस राव . मद्रास 
24. श्री एन पी शर्मा 

सफदरजंग 
25. श्री एस के बनर्जी दमदम 
26. श्री पार कोदण्डारमण . विचिरापल्ली 


बम्बई , दिनांक 31 जनवरी 1976 
सं० 1 / 395/ 76- स्था ० -५ - महानिदेशक ने बम्बई शाखा के 
पस्थायी सहायक अभियंता , श्री जसबीर सिंह मादना का सरकारी 
सेवा से त्यागपत्र 17 जनवरी, 1976 के अपगल से स्वीकार 
कर लिया है । 

पा० कि० गोविन्द नायर , 
उप निदेशक ( प्रशा० ) 

कृते महानिदेशक 


नारकोटिक्स विभाग 
ग्वालियर , दिनांक 31 जनवरी 1976 
मं० 39 -- - श्री ए० के० दाम , जिला अफीम अधिकारी, 
मंदसौर- 1 प्रभाग को , 1 सितम्बर, 1975 में 70 650 - 30 
740 - 35 - 8 10 -द० रो - 35- 880- 40 - 1000-द० रो० - 40 
1200 के वेतनमान में , म0 81000 के चरण पर दक्षतारोध 
पार करने की अनमति दी जाती है । 

अभिलाष शंकर , 
भारत का नारकोटिक्स आयुक्त 


- ~ 


G 


चित्तरंजन कुमार वत्स , 
सहायक निदेशक प्रशासन 


विदेश संचार सेवा 
बम्बई , दिनांक 3 फरवरी , 1976 
सं० 1 / 403/ 76 - स्था - - श्री विद्या शंकर पाण्डे को 1ली 
जनवरी, 1976 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेश तक स्विचिंग 
समूह , बम्बई में अस्थायी रूप से सहायक अभियंता नियुक्त किया 
जाता है । 
2 - 476 GI/ 75 


केन्द्रीय जल प्रायोग 
नई दिल्ली , दिनांक 24 जनवरी 1976 
सं० 20 -19012/ 558/ 75 -प्रशा० 5 - - विभागीय पदोन्नति 
समिति ( श्रेणी- 2 ) की सिफारिशों पर अध्यक्ष , केन्द्रीय जल आयोग 
अपने प्रमाद से श्री डी० के० पार्मा जो इस प्रायोग में अनसंधान 
महायक हैं , को केन्द्रीय जल आयोग में सहायक प्रानुसंधान अधि 
कारी ( वैज्ञानिक -रमायन ग्रुप ) के पद क्रम में 650- 30 - 740- 35 
8 10- 

दरो०- 35- 880- 40- 1000-द० रो० - 40- 1200 रुपये के 


anana - 


AIRLNAI 


NANDAN 


1702 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 28 , 1976 ( PHALGUNA 9 , 1897) [PART III — Sec . 1 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-- - - - - - - - 
वेतनमान में 15 दिसम्बर, 1975 के पूर्वाह्न में जब तक आगे 

2 श्री नथी मिह उपर्यवत तारीख तथा समय से दो वर्ष 
मादेश नही होते , स्थानापन्न क्षमता मे नियमित रूप में नियुक्त के लिए परिवीक्षा पर होगे । 
करते है । 

के० पी० वी० मेनन , 

अवर सचिव 
श्री डी० के० शर्मा उपर्यक्त तारीख अर्थात् 15 -12- 1975 

केन्द्रीय जल प्रायोग 
( पूर्वाह्न ) से केन्द्रीय जल प्रायोग में सहायक अनुसंधान अधिकारी 
( रसायन ) के पदक्रम मे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 
होगे । 

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड 

फरीदाबाद , दिनाक 5 फरवरी 1976 
स० क 0 -19012/ 557/ 75- प्रशा० 5 -- -- अध्यक्ष, केन्द्रीय 
जल पायोग अपने प्रमाद से श्री जी० एम० कोटाबार इस आयोग 

स० 3- 368/ 75-सी० एच० ( ई० ) - - श्री डी० एम० रामा 
के अनुसंधान सहायक को केन्द्रीय जल और विद्युत् अनमधानशाला , 

राव को महायक जल भू-विज्ञानी वर्ग-II ( राजपत्रित ) के पद पर 
पूना में महायक अनुसधान अधिकारी ( वैज्ञानिक - भौतिकी ग्रुप ) 

वेतनमान 650- 30- 740- 35 - 810-ई० बी0- 35- 880- 40 
के पदक्रम में स्थानापन्न क्षमता में 650 - 30 - 740- 35- 810 

1000-ई० बी०-40- 1200 के अन्तर्गन अस्थाई व तदर्थ आधार 
द० रो०- 35 - 880 -40- 1000- द० रो० - 40 - 1200 रुपये के 

पर उनके मुख्यालय बैंगलोर के साथ दिनाक 10- 3- 75 ( पूर्वाह्न ) 
बेतनमान में 17 दिसम्बर, 1975 ( पूर्वाह्न ) से 29 - 2- 1976 

से 2 4-10-75 ( अपराह्न ) तक नियुक्त लिया जाता है । 
तक अथवा जब तक इस ग्रेड के रिक्त स्थानो को नियमित रूप में 

स० 3- 350/ 74 - सी० एच० ई० -.-मघ लोक सेवा 
भरा जाएगा , जो भी पूर्व हो , पूर्णत अस्थायी तथा तदर्थ रूप में आयोग की चयन के फलस्वरूप श्री डी० बी० शेटी को सहायक 
नियुक्त करते है । 

जल भू -विज्ञानी वर्ग-II ( राजपत्रित ) के पद पर वेतनमान 650 

30 - 740 - 35- 810-ई० बी०- 35- 880 - 40- 1000- ई० बी० 
दिनाक 27 जनवरी , 1976 

40- 1200 के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर उनके मुख्यालय शोलापुर 

के साथ दिनाक 1 - 1- 76 (पूर्वाह्न ) से अगले आदेश तक नियक्त 
स० क - 19012/197 / 70 -प्रशा० 5 - - इस आयोग की 

किया जाता है । 
अधिसूचना संक- 19012/197/ 70-प्रशा० 5 दिनाक 6 मई 
1970 का आशिक पाशोधन करके अध्यक्ष , केन्द्रीय जल और 

डी० एस० देशमुख , 
विद्युत आयोग ( इम समय केन्दीय जल आयोग ) अपने प्रसाद 

मुख्य जल भू -विज्ञानी 
से श्री जी० सी० वधवा , पर्यवेक्षक को केन्द्रीय जल और विद्यत 
पायोग ( जल स्कंध ) इस समय केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
सहायक निदेशक महायक अभियता / महायक अनुसधान अधिकारी 

प्रमुख इजीनियर का कार्यालय 
( इजीनियरी ) के पदक्रम में अप्रयोगमलक रूप में स्थानापन्न 

नई दिल्ली , दिनाक 28 जनवरी 1976 
क्षमता में 350 - 25- 500- 30- 590- द० रो०- 30 - 800 -द० रो० 
30- 830- 35- 900 रुपये ( संशोधन पूर्व ) के वेतनमान मे 

स० 5/ 6/ 75- ई० सी० -[---- राष्ट्रपति , 1974 मे हुई इजी . 
22- 1 - 1969 मे तदर्थ सप में नियुक्त करते है । 

नियरी सेवा परीक्षा के परिणाम के अाधार पर निम्नलिखित 

अभ्याथियो को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इजीनियरी 
श्री जी० मी० बधवा को उपर्य क्त तारीख से केन्द्रीय जल और 

सेवा श्रेणी-I/केन्द्रीय विद्युत् इजीनियरी सेवा श्रेणी-I में सहायक 
विद्युत प्रायोग ( जल स्कध ) , नई दिल्लो मे अतिरिक्त सहायक 

कार्यपालक इजीनियर (मिविल विद्युत् ) के अस्थायी पदो पर 
निदेशक के पद का कार्यभार सभाले हुए माना जाए । 

उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से नियुक्त करते हैं - 
के० पी० बी० मेनन , 

केन्द्रीय इजीनियरी सेवा श्रेणी-] 
अवर सचिव 
कृते अध्यक्ष , केन्द्रीय जल आयोग 1 . श्री राकेश मिश्र 

26-12- 75 
2 श्री एन० के० सिनहा 

6 -1 - 76 
3 श्री रणवीर सिह 

6 - 1 - 76 
नई दिल्ली, दिनाक 2 फरवरी 1976 

केन्द्रीय विद्युत् इजीनियरी सेवा श्रेणी 
स० क - 190 12/546/ 75 - प्रशा0 - 5 - - संघ लोक सेवा 

1. श्री 1० सी० सूरी 
पायोग द्वारा चयन किा जाने के परिणामस्वरूप अध्यक्ष, केन्द्रीय 

3 - 1 - 76 
जल प्रायोग अपने प्रमाद से श्री नथी सिंह को केन्द्रीय जल आयोग 

2 श्री जी० नेलसन राज 

9 - 1 - 76 
मे सहायक अनुसंधान अधिकारी ( भौतिकी -ग्रुप ) के पद पर 

- - - - - - 
6 50- 30- 740- 35- 8 10-द० रो०- 3 5-880 - 40- 1000- ६० 

दिनाक 2 फरवरी 1976 
रो० - 40 -1200 रुपये के वेतनमान में 5 जनवरी 1976 के पूर्वाह्न ___ स . 27-ई०पी० ( 14)/ 70- ई० सी०- 11 - - केन्द्रीय लोक 
से नियुक्त करते है । 

निर्माण विभाग के निम्नलिखित प्राधिकारी वार्धक्य की प्राय प्राप्त 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


नाम 
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करने पर 31 - 1-1976 ( अपराह ) से सरकारी सेवा से निवृत्त 

( ii ) ढोया जाने वाला मामान या उपकरण ( अथवा स्वयं 

वाहन भी ) क्षतिग्रस्त हो सकता है । 
वर्तमान पदनाम 

( iii ) बिजलीयुक्त कण्डक्टरो के साथ सम्पर्क हो जाने 
1 . श्री पी० आर० पुरी कार्यपालक जीनियर , प्राकाश 

अथवा खतरे की परिधि में आ जाने के कारण प्राग 
वाणी ( सिविल निर्माण विग ) 

लग सकती है जिससे जीवन को जोखिम हो सकता है । 
बम्बई में प्रतिनियुक्ति पर । 

स० 74/ पार० ई०/ 161/ 1-- --रेलवे लाइनों और परिसरों के 
2 . श्री डी० आर० चोपड़ा कार्यपालक इंजीनियर , दिल्ली 

सभी उपभोक्ताओं की आम सूचना के लिए, एतदवाग अधिसूचित 
विश्वविद्यालय , दिल्ली में प्रति 

किया जाता है कि अजायबपुर सेकशनिग पोस्ट से गाजियाबाद 
नियुक्ति पर । 

( सहित ) खण्ड पर संरचना स० 1403/ 17- 18 से डाउन 

मुख्य लाइन पर संरचना सं0 18/ 24 तक और अप मुख्य लाइन 
3. श्री आई० जे० रुपानी निर्माण गर्वेक्षक , अधीक्षक 

पर संरचना सं0 18/ 29 तक ( नई दिल्ली की ओर से कि० मी० ) 
निर्माण सर्वेक्षक (विमानन ) 

ए० सी० ऊपरी कर्षण तारों में 2- 2- 766 को अथवा उसके बाद 
कार्यालय के लो० नि० विभाग , 

25 किलोवाट बिजली प्रवाहित कर दी जायेगी । इसी तारीख से 
नई दिल्ली । 

ऊपरी कर्षण लाइन को हर समय बिजली - पक्त माना जायेगा 
पी० एस० पारवानी , और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उसके पास नहीं जाये गा और 
प्रशासन उप निदेशक नही उसके निकट काम करेगा । 


केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण 
नई दिल्ली , दिनांक 30 जनवरी 1976 
स० 6/ 2/ 75-प्रशासन - 2 --- अध्यक्ष , केन्द्रीय बिजली प्राधि 
करण , एतबाग , श्री एग० ए खान , तकनीकी सहायक को 
31- 12-1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी श्रेणी- दो 
सेवा के अतिरिक्त सहायक निदेशक / सहायक अभियन्ता के ग्रेड में 
निसक्त करते है । 

जंगणेर मिह , अवर सचिव 


दिनाक 28 जनवरी 1976 
सं० 74/ प्रार० ई० / 161 / 1 - - रेलवे लाहनो और परिसगे 
के सभी उपयोगकर्ताओं की प्राम सूचना के लिए एतद्वारा 
अधिस्चित किया जाता है कि खर्जा ( छोड़कर) से अजायबपुर 
सेकशनिग पोस्ट ( सहित ) खण्ड पर ( संरचना सं० 1371 / 23- 24 
से सरचना सं० 1403/ 17- 18 तक ) ए० सी० ऊपरी कर्षण 
तारों पर 12- 1- 1976 से अथवा इसके बाद 25 के ० वी० बिजली 
प्रवाहित कर दी जायेगी । इसी तारीख से , ऊपरी कर्षण लाइन को 
हर समय बिजलीयुक्त माना जायगा और कोई भी अनधिकृत 
व्यक्ति उसके पास नहीं जायेगा और न ही उसके निकट काम 
करेगा । 

अमृत लाल गुप्त , सचिव; रेलवे बोर्ड 


उसर रेलवे 


रेल मत्र लय ( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली , दिनाक 27 जनवरी 1976 
सं० 74/ पार० ई०/ 161/ 1-- -- मा -माधारण की सूचना के 
लिए यह अधिसुचित किया जाता है कि खुर्जा जक्शन ( छोड़कर ) 
से गाजियाबाद ( महित ) तक के खण्ड पर , सरचना सं० 1371 / 
23- 24 से डाउन मुख्य लाइन पर सरचना स० 18/ 24 तक और 
अप म रुप लाइन पर संरचना मं० 18/ 29 तक ( नई दिल्ली 
की पोर में कि० मी० ) 25 किलोबाट ए० सी० बिजली कर्यण चाल 
करने के सम्बन्ध में , सभी समपारो पर ऊंचाई के प्रामान लगाये 
गये हैं जिनकी सडक के स्तर से स्पष्ट ऊचाई 4 . 67 मीटर ( 15 फट 
4 इंच ) है , ताकि अत्यधिक. ऊचाई के लोड्स को बिजलीयक्त 
कर्षण तारों के सम्पर्क में पाने अथवा खतरे की परिधि में पाने 
से रोका जा मके । जनता को एतद्वारा अधिस चित किया जाता 
है कि वाहनो का लदान करने के उद्देश्य से ऊपर विनिर्दिष्ट ऊंचाई 
का ध्यान रखे और यह सनिश्चित करे कि सड़क वाहनो में ले जाये 
जाने वाले लोडस किसी भी हालत में ऊंचाई के सामानों का उल्लंघन 
न करे । . 

अत्यधिक ऊंचाई के लोड़म ले जाने में निम्नलिखित खतरे 


नई दिल्ली , दिनांक 17 दिसम्बर 1975 
म ० 17- - -उलर रेलवे के यातिक इंजीनियरी विभाग 
के निम्नलिखित अधिकारी प्रत्येक के सामने दी गई तारीख 
से रेल सेवा से अन्तिम रूप से सेवा -निवत्त हो गये है । । 
1. श्री भीम सेन शर्मा महायक निर्माण प्रबन्धक , 30- 11 - 74 

कालका 
2. श्री सत लाल मलिक स्थानापन्न सहायक यात्रिक 31 -10- 75 

हजीनियर ( एम० प्रार० ) से 
प्रधान कार्यालय 

बी० पी० साहनी , 

महापखधक 


पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 
पाण्ड , दिनाक 20 जनवरी 76 
सं० ई० / 55 / 111194 40 टी0 ( 0 ) -- -मिविल इजी 
जियरी विभाग के निम्नलिखित प्रवर वेतनमान के अधिकारियों को 


( i) ऊंचाई का प्रामान उखाड़ फेका जायेगा जिससे महक 

एवं रेलवे लाइन पर स्कावट हो जायेगी । 


- 


- 
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उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनाक से प्रवर बेतनमान में स्थायी एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख 
लिया जाता है । 

से तीन मास के अवसान पर प्रोरियंट चिटफंड लिमिटेड का 
( 1 ) श्री तीरथ प्रकाश 

18- 6 - 73 

नाम , यदि इसके प्रतिकूल हेतुक दर्शित नही किया जाता है तो 

रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी 
( 2 ) श्री एस० के० काजी लाल 

15 - 7 - 73 

जाएगी । 
( 3 ) श्री बी० बी० गुह विश्वास 

1 - 4-74 

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं होटल पैलेस अजंठा प्राइवेट 
एच० एल० वर्मा 

लिमिटेड के विषय में 
महाप्रबन्धक 

बम्बई , दिनाक 23 जनवरी , 1976 
मध्य रेल 

सं० 14573 ( 560 ) ( 5 ) -- - कम्पनी अधिनियम , 
बम्बई बी० टी०, दिनांक 29 जनवरी 76 

1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण से 

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि होटल पैलेस अजंठा प्राइवेट 
म० ० पी० बी०/ 220/ जी ०/ प्राई० ( उन्न्यू ० ) - भारतीय 

लिमिटेड का नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
रेल इंजीनिपरी मेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्त 

उक्त कम्पनी विघांटर हो गई है । 
श्री पार० के० सिंह को दि० 17 - 1 - 1975 से अवर वेतनमान में 
सहायक जीनियर के रूप में स्थायी किया गया है । 

कम्पनी अधिनियम , 1956 एवं सालार स्वदेशी कर्माशयल 

बैंक लिमिटेड के विषय मे । 
बसंत दयाल मेहरा, 
महाप्रबार 

बम्बई , दिनाक 2 फरवरी 1976 

स० 259 / 560/ ( 3 ) :----कम्पनी अधिनियम 1956 
पति और पुनर्वास मंत्रालय 

की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण 
( पुनर्वाम विभाग ) 

में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख 
- मख्य यांत्रिक अभियंता का कार्यालय 

से तीन मास के अवसान पर सालारा स्वदेशी कमशियल 
__ पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन 

बैक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकल कारण दशित न किया गया 
जयपुर - 76 4003, दिनाक 24 जनवरी 197 (: 

तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विदित 
रा०पी० 3/ 1-- -- श्री गम प्रकाश चन्द र को केन्द्रीय लोक सेवा कर दी जाएगी । 
आयोग की सिफारिश पर दिनाक 16 जनवरी 1976 के पूर्वाह रो 

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं बैंक प्राफ नागपुर 
सहायक अभियता के पद पर 650- 30 - 740- 35- 810-द० रो० 

लिमिटेड के विषय में । 
35- 880- 40 - 1000 -द० रो०- 40 -1200 रुपये के वेतन मान 

बम्बई , दिनांक 2 फरवरी 1976 
में प्रगला आदेश जारी होने तक पुनर्वास भमि उद्धार संगठन , में 
नियक्त किया जाता है । 

स० 72089 / 560 ( 3 ) :-~-फम्पनी अधिनियम 

1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण 
2 . श्री चन्दर ने दिनाक 16 जनवरी 1976 के पूर्वांल से 

म एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन 
पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन , के यूनिट 14 हटबे लिटिल अंडमान 

मास के अवसान पर बैक ऑफ नागपूर लिमिटेड का 
में गहायक अभियंता के पद पर कार्यभार संभाला । 

नाम इसके प्रतिकूल कारण दषित न किया गया तो रजिस्टर से 
न मन्यमति , 

काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 
प्रचालन अभियंता 

एस० नारायणन् , 
कम्पनी कार्य विभाग 

कम्पनियो का अतिरिक्त रजिस्ट्रार , 
वाम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 

महाराष्ट्र 
बम्बई , दिनांक 12 नवम्बर 1975 
. सं० 7935/टी० ए० / 247 ( 5 ) : ---यत : प्रोरियंट 

कम्पनी अधिनियम 1956 और दी पटियाला गुड्स 
चिटफड लिमिटड , जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रूम नं० 

बुकिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 
62 बाम्बे म्युचुअल बिल्डिंग पटं फलोर हार्नवी रोड बम्बई - 1 

दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 1976 
में है , का समापन किया जा रहा है । और यतः अधोहस्ताक्षरित 

सं0 3127/ 328 :-- -कम्पनी अधिनियम , 1956 
यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक रखता है कि कोई समापक की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एत 
कार्य नहीं हो रहा है और यह कि लेख ( विवरणियां 

दद्वारा सूचना दी जाती है कि दि पटियाला गुड्स बुकिंग एजेन्सी 
समापक द्वारा दिये जाने के लिए अपेक्षित है , छह फमवर्ती मास 

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया 
के लिये नहीं दी गई हैं , 

है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 
अत . अब कम्पनी अधिनियम , 1973 ( 1973 का 1 ) 

प्रार० के० जैन , 
की धारा 247 की उपधारा ( 5 ) के उपबंधों के अनमरण में 

सहायक रजिस्ट्रार प्राफ कम्पनीज़ , दिल्ली 


- 


- 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 , और काश्मीर पॉवर इन्डस्ट्रीज 

दम्पनी अधिनियम , 1956 नौर करूर श्री लक्ष्मी नारायण 
प्राइवेट लिमिटेड नीलोफर मन्जिल , वरजन्ना , श्रीनगर , । 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे । 
श्रीनगर , दिनांक 9 जनवरी 1976 

मद्रास - 6 , दिनांक 29 जनवरी 1976 
मं० पी० सी० / 369 : - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 

सं० डी० एन० / 1281 / 560 ( 3 )/ 75 : -- - कम्पनी 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण मे एतद्वारा यह अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनु 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 
काश्मीर पॉवर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके तीन मास के अवसान पर करूर श्री लक्ष्मी नारायण प्राइवेट 
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण करित न विया गया 
जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 

तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित 
ज० एन० कौल , कर दी जाएगी । 
कम्पनियो का रजिस्ट्रार, 

एम० श्रीनिवासन , 
जम्मू और काश्मीर, श्रीनगर 

कम्पनियों का रजिस्ट्रार , 

तमिलनाडु , मद्रास 
कम्बनी अधिनियम , 1956 और मै० गेशिनी हायर 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और दी विनोद दाता प्रोसे 
परचेजिग कम्पनी एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे । 

सिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे । 
जयपुर, दिनाक 17 जनवरी 1976 

ग्वालियर , दिनांक 30 जनवरी 1976 
स० साखियकी /1477/ :-- - कम्पनी अधिनियम , 1956 
को धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण मे एत 

सं० 1969-टेक / 2397 : - कम्पनी अधिनियम , 1956 

को धारा 560 की उपधारा ( 3) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माम 

यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 
के अवसान पर रोशिनी हायर परचेजिग कम्पनी एण्ड चिट फंड 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया 

पर दी विनोद दाता प्रोससिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेस का नाम 
गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विटित 

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर रो काट 

दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विटित कर दी जाएगी । 
कर दी जाएगी । 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै० श्री गंगानगर जनरल 

___ महेश प्रसाद , 
एक्सचेज लिमिटेड के विषय में । 

कम्पनी रजिस्ट्रार , 

मध्य प्रदेश, ग्वालियर 
जयपुर , दिनाक 17 जनवरी 1976 
स० साख्यिकी | 1343/:-~ - कम्पनी अधिनियम , 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और न्यू अंगरपथरा कोलियरी 
1956 की धार 5 60 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण मे एत 

कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 
द्वारा यह सूचना दी जाती है कि हम तारीन में तीन माम 
के अवसान पर श्री गगानगर जनरल एक्सचेज लिमिटेड का 

____ पटना , दिनाक 2 फरवरी 1976 
नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नही किया गया तो रजिस्टर 

सं० 1 ( 900 ) 75- 76/ 8509 : - - कम्पनी अधिनियम , 
से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 

रामदयाल करील , 

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार , 

के अवसान पर न्यू प्रगरपथरा कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमि 
राजस्थान, जयपुर 

टेस का नाम इसके प्रतिकूल कारण दिखाया नहीं गया तो रजि 
स्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी 

जाएगी । 
कम्पनी अधिनियम , 1956 एवं सिटी टैक्सी सविस प्राइवेट 
लिमिटेड के विषय में । 

सत्य प्रकाश तायल , 

कम्पनी निबधक , बिहार , पटना 
हैदराबाद, दिनाक 28 जनवरी 1976 
___ सं० 1058 टी0 ( 560 ) : - कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 ( 5 ) के अनुसरण मे एतद्वारा सूचना दी जाती 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और लामरिन प्राइवेट लिमिटेड 
है कि सिटी टैक्सी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्राज रजि 

के विषय में । 
टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 

एरणाकुलम , दिनांक 3 फरवरी 1976 
पी० पी० जैन , 

सं० कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा 
कम्पनी रजिस्ट्रार , ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 

प्राध्र प्रदेश , इस तारीख से तीन मास के अवसान पर लामरिन प्राइवेट लिमि 
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टेड का नाम इसके प्रतिकन कारण दणित न बिया गया तो रजि . प्रदेश उच्च न्यायालय , बैच इन्दौर के आदेश दिनांक 20-10- 75 
स्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । के द्वारा परिसमापन करने का आदेश दिया है तथा शासकीय 

समापक , इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और वेणाइ बेग लिमिटेड 
के विषय में । 

महेश प्रसाद , 
एरणाकुलम, दिनाक 4 फरवरी 1976 

कम्पनी रजिष्ट्रार, 
सं० 1249/लिख --176:--- कम्पनी अधिनियम , 1956 

मध्य प्रदेश, ग्वालियर 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
सूचना दी जाती है कि , वेणाड बेग लिमिटेड का नाम आज रजि 

लम्पनी अधिनियम, 1956 पौर सह युरोट भवन 
स्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956, और येणाड एग्रिकलचरल 

ग्रेईन कम्पनी लिमिटेड के विषय में । 

एरणाकलम , दिनांक 4 फरवरी 1976 
सं० -- कम्पनी अधिनियम , 1956, की धारा 
560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी 
जाती है कि , वेणाड एग्रिकलचरल ग्रेईन कम्पनी लिमिटेड का 
नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गयी है । 

पी० एस० अन्वार, 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार , 

केरल एरणाकुलम 


कलकत्ता, दिनाक: 4 फरवरी 1976 
सं . 237/ 87/ 560 ( 3 ) :-- - कम्पनो अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण मे एतदद्वारा 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख मे तीन मास के अवसान पर 
व्रम्ह आयरवेट भवन प्राइवेड लिमिटेड का नाम इसके प्रतिफल 
कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 195 ( और प्रिमियर स्टाक एण्ड सेयारस 
डिलारस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 एवं गौहाटी बैंक लिमिटेड के 

विषय में । 
शिलांग , दिनांक 4 फरवरी 1976 
सं० 317/560/ 4916 : - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के उपबंधो के अनुसरण में 
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि गौहाटी बैंक लिमिटेड 
का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है क्योकि यह बैक पूर्वाचल 
बैंक लि . के साथ बैंकिग अधिनियम , 1949 की धारा 44 ए . 
के अन्तर्गत मिल गया है । 

एस० पी० वशिष्ट , 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार , असम, मेघालय , मणीपुर, 
त्रिपुरा , नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम , 

शिलांग , 


कलकत्ता , दिनांक 4 फरवरी 1976 
सं० 12435/ 560 ( 3 ) : - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माम के अवमान 
पर प्रिमियर स्टाक एण्ड सेयारस् डिलारस प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम इसके प्रतिक ल कारण दणित न क्यिा गया तो रजिरदर 
से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाए 
गी । 

कम्पनी अधिनियम , 1956 , और एपिजय कसमोटिकस 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


कलकत्ता, दिनाक 4 फरवरी 1976 


स० 25680 / 560 ( 3 ) . ---कम्पनी अधिनियम, 1956 
को धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 
पर एपिजय कसमोटिकस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रति 
कल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और वैस्टर्न आर्ट प्रासेस प्राइवेट 
लिमिटेड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 445 ( 2 ) के अन्त 
र्गत सूचना और सागरमल स्पिनिग एण्ड वीविग मिल्स लिमि 

टेड, इन्दौर के संबंध में । 


ग्वालियर , दिनांक 7 फरवरी 1976 
म . 228/लिक्य | 2455. -- - कम्पनी अधिनियम की धारा 
445 ( 2 ) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि सागर 
मल स्पिनिंग एण्ड बीविग मिल्स लिमिटेड इन्दौर को मध्य 


कलकत्ता , दिनाक 4 फरवरी 1976 
सं० 25823/ 560 ( 3 ) .. - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 
पर बैस्टर्न पार्ट प्रासेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल 
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नई दिल्ली , दिनांक 20 जनवरी , 1976 


कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

एस० मी० नाथ , 
कम्पनियों का महायक रजिस्ट्रार , 

पश्चिम बंगाल कलकत्ता 


। । 


- 


सं० जरि -दिल्ली/ 2/ 75- 76/ 34362 --- प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43वा ) की धार। 124 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा दिनांक 20- 8 - 75 के इस 
कार्यालय के प्रादेश सं० जुरि०-दिल्ली/ 2/ 75- 76/ 11852 
में संशोधन करते हए आयकर आयुक्त , दिल्ली - 2, नई दिल्ली 
निदेश देते हैं कि जिन निर्धारितियों के नाम अंग्रेजी के एस० 
अक्षर से शुझ होते हैं तथा जिनका अधिकार क्षेत्र 20- 8- 75 
से पहले प्रायकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट- 6 ( 10 ) ( अतिरिक्त ) 
नई दिल्ली के पास था तथा जिनका अधिकार क्षेत्र ऊपर बताए 
गए 20- 8 - 75 के प्रादेशो की शर्तों के अनुमार पायक र अधिकारी 
डिस्ट्रिक्ट - 6 ( 9 ) को स्थानांतरित कर दिया गया था , अब उस 
अधिकार- क्षेत्र के बारे में आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट - 5 ( 10 ) 
( अतिरिक्त ) , नई दिल्ली अपने कार्य करेंगे , किन्तु आयकर अधि 
कारी , डिस्ट्रिक्ट - 6 ( 9 ) उस अधिकार क्षेत्र के बारे में अपने 
कार्य करेंगे । 


यह प्रादेश 20- 1 - 76 से लाग होगा । 


कार्यालय, आयकर आयुक्त दिल्ली- 1 
नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1976 

प्रायकर 
फ० सं० जरि -दिल्ली / 1 / 75- 76/ 3 2562 --- - पाय 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 वां ) की धारा 124 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो तथा इस संबंध में 
प्राप्त अन्य मभी शक्तियों का प्रयोग करते हा आयकर आयुक्त , 
दिल्ली- 1 , नई दिल्ली निदेश देते है कि दिनांक 20 जनवरी, 76 
से निम्नलिखित प्रायकर सर्किल ( वृत्त ) बनाया जाए । 

1/ स्पेशल सर्किल ( वृत्त ) - 15 ( अतिरिक्त , ) नई दिल्ली । 

फ० मं० : जुरि -दिल्ली /1/ 75- 76/ 330 12:-~- प्रायकर 
अधिनियम , 1961 1 1961 का 43 वां ) की धारा 124 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्लियो तथा इस संबंध में प्राप्त 
अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर प्रायुक्त , 
दिल्ली -1, नई दिल्ली निदश देते है कि प्रायकर अधिकारी स्पेशल 
सकिल- 15 ( अतिरिक्त ) नई दिल्ली के मामलों के संबंध में अपना 
कार्य करेगे जो आयकर अधिनियम , 1961 की धग 127 
के अन्तर्गत उन्हें सौंपे गाए है । 

यह अधिसूचना 20- 1-7(6 से लागू हुई मानी जाएगी । 

फ० म० जरि -दिल्ली / 1/ 75- 76/ 33462 -- -- आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43वां ) की धारा 124 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो तथा इस सबंध में प्राप्त 
अन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करते हा प्रायकर आयुक्त , 
दिल्ली - 1, नई दिल्ली निदेश देते है कि नीचे दी गई अनसुची 
के कालम - 1 में निर्दिष्ट निरीक्षीय महायक आयकर आयक्त उसी 
अनसची के कालम- 2 में निदिष्ट डिस्ट्रिक्ट सकिल के प्रायकर 
अधिकारी के क्षेत्र में पड़ने वाले ऐसे सभी व्यक्ति या व्यक्तियो के 
वर्ग अथवा पाय या प्राय के वर्ग और मामले या मामलों के वर्गों 
के संबंध में अधिनियम मे निर्दिष्ट निरीक्षीय सहायक प्रायकर 
आयुक्त के नभी कार्य करेंगे । 

अनुसूची 

प्रायकर रिस्ट्रिक्ट/ सकिल 


सं० जुरि -दिल्ली / 2/ 75- 76/ 339 12: - - प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 वा ) की धारा 124 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो तथा हम कार्यालय के दिनांक 
13- 11- 75 के प्रादेश सं० जरि -दिल्ली / 2/ 74- 75/ 20556 
में संशोधन करते हुए आयकर श्रायुक्त , दिल्ली - 2, नई दिल्ली 
निदेश देते है कि जिन निर्धारितियों के नाम अग्रेजी के प्रो० पी० 
या क्य० अक्षरों से शुरु होते हैं तथा जो 15-11-75 से पहले 
प्रायकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट - 6 ( 10 ) , नई दिल्ली के अधि 
कार क्षेत्र के अन्तर्गत थे उनके बारे में ऊपर बताये गये दिनांक 
13- 11- 75 के आदेशानुसार जिनका अधिकार क्षेत्र प्रायकर 
अधिकारी डिस्ट्रिक्ट - 6 ( 1 ) नई दिल्ली को स्थानातरण कर दिया 
गया था उम अधिकार क्षेत्र के बारे में अब आयकर अधिकारी , 
डिस्ट्रिक्ट- 6 ( 12 ) अपने कार्य करेंगे किन्तु आयकर अधिकारी 
डिस्ट्रिक्ट - 6 ( 1 ) नई दिल्ली अब उनके बारे में अपने कार्य 
नहीं करेंगे । 

यह प्रादेश 20- 1- 76 मे लागू होगा । 


दिनांक 2 फरवरी, 1976 


- 


- 


- - - 


आयकर 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


2 


निरीक्षीय सहायक आयकर प्रायुक्त 1. स्पेशल सर्किल- 15, 
मुख्यालय - 1 , नई दिल्ली । . 

नई दिल्ली 
2. स्पेशल मकिल- 15 

( अतिरिक्त ) नई दिल्ली 


फ० सं० जुरि ---दिल्ली/ 2/ 75- 76/ 38087:--- प्रायकर अधि 
नियम 1961 ( 19 6 1 का 43 वां ) की धारा 12 4 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस विषय पर जारी किए गए 
पिछले सभी प्रादेशों/ अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए 
श्रायकर आयुक्त दिल्ली - 2 नई दिल्ली निदेश देते है कि नीचे 
दी गई अनुसूची के कालम - 2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी 
उक्त अनुसूची के कालम - 3 म उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों 
के वर्गो , प्राय या आय के वर्गो और मामलों या मामलों के 
वर्गों के संबंध में अपने कार्य करेगें । इनमे ये व्यक्ति या व्यक्तियों 


यह अधिसूचना दिनांक 20- 1- 76 से लाग होगी । 

अवतार सिंह , 
प्रायकर आयुक्त , दिल्ली- 1 


2 


- - - - - - 


-- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- -- - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
के वर्ग , प्राय या प्राय के वर्ग , मामले या मामलों के वर्ग 

--- ----- - - - - - -- - --- - --- - -- - - -- - ----- - - - - - - -- - - -- - -- - -- -- - - - - 
शामिल नहीं होंगे जो उक्त अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत 
किसी अन्य प्रायकर अधिकारी को सौपे गए हों या इसके बाद 
सौपे जाये :-.. . 

4 आयकर अधिकारी , ठेकेदार ऐसे सभी ब्यक्ति या 
सकिल 

व्यक्तियों के वर्ग, प्राय 
क्रम सं० प्रायकर अधिकारी का पद- अधिकार- क्षेत्र 

या प्राय के वर्ग तया 
नाम 

मामले या मामलों के 
वर्ग जो प्रायकर अधि 

नियम 1961 की धारा 
1 . आयकर अधिकारी, ठेकेदार ( क ) एमे सभी व्यक्ति या 

127 के अन्तर्गत सोपे 
सकिल वार्ड ए , नई दिल्ली व्यक्तियों के वर्ग , प्राय 

गए हैं । 
या आय के वर्ग तथा 

- - -- - - - 
मामले या मामलों के 

__ यह अधिसूचना 2- 2- 76 से लागू होगी । 
वर्ग जो आयकर 
अधिकारी टेकेदार सकिल 
दिल्ली के अधिकार क्षेत्र 

सं० जुरि-दिल्ली / 2/ 75 - 76/ 3788 6:---- प्रायकर अधि 
में प्राते हों तथा जिनके 

नियम 1961 ( 1961 का 43वा ) की धारा 124 की उपधारा 
नाम अंग्रेजी के ए से 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो तथा इस सबंध में प्राप्त अन्य सभी 
एम ( दोनो अक्षरों को 

शक्तियों तथा अधिसूचना संख्या जुरि०-दिल्ली/ 2/ 75- 76/ 
मिलाकर ) अक्षर के 

209 24 दिनांक 14-11-75 म आशिक संशोधन करते हुए 
अन्तर्गत हों । 

आयकर प्रायक्त दिल्ली - 2 , नई दिल्ली निदेश देते है कि टेक 
( ख ) ऊपर मद ( क ) के अन्त 

दार सकिल, दिल्ली में निम्नलिखित दो नए वार्ड बनाए गए 
र्गत आने वाली फर्मों के 
सभी माझेदार व्यक्ति । 

1 ठेकेदार सकिल वार्ड सी 
2. आयकर अधिकारी , ठेकेदार ( क ) ऐसे सभी व्यक्ति या 

2. ठेकेदार सकिल वार्ड डी 
सकिल वार्ड बी नई दिल्ली व्यकितयो के वर्ग , प्राय 
या प्राय के वर्ग तथा 

यह प्रादेश 2-2- 76 से लागू होगा । 
मामले या मामलों के 

जगदीश चन्द , 
वर्ग जो ठेकेदार मकिल 

प्रायकर आयुक्त , दिल्ली - 2 
दिल्ली के अधिकार- क्षेत्र 

नई दिल्ली 
में पाते हों तथा जिसके 
नाम अंग्रेजी के एन से 
जेड ( दोनों अक्षरों को 
मिलाकर ) अक्षर के 
अन्तर्गत हों । 

नई दिल्ली , दिनांक 23 जनवरी 1976 


प्रायकर 


( ख ) ऊपर मद ( क ) के अन्त 

र्गत आने वाली फर्मों 
के सभी माझेदार व्यकि । 


3. आयकर अधिकारी ठेकेदार 

सकिल वाई सी , नई दिल्ली 


ऐसे मभी व्यक्ति या व्य 
फियों के वर्ग , प्राय या 

आय के वर्ग तथा मामले 
या मामलो के वर्ग जो 
मायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 127 
के अन्तर्गत सौपे गा 


सं० जुरि -दिल्ली / 3/ 75- 76/ 35849:- - प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 वा ) की धारा 12 4 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इम कार्यालय के दिनाक 
30- 10- 74 के प्रादेश अधिसूचना स० जनि -दिल्ली/ 3/ 74- 75 / 
15 म प्राणिक संशोधन करत ए ग्रामर प्रायदता, दिल्ली - 3. 
नई दिल्ली निदेश देते है कि नीचे दी गई तालिका य व रूम- 3 
में निर्दिष्ट सभी व्यक्ति या व्यक्तियो के वर्गों, पाय या प्राय 
वर्गों तथा मामले या मामलो के वर्गों के अधिकार क्षेत्र के बार 
में निम्न तालिका को कालम - 1 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी 
इस बारे में कार्य नहीं करेंगे । 
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तालिका 


1709 
- -- - - 


। 


आयकर अधिकारी , डिस्ट्रिक्ट- 3 
( 16 ) ( अतिरिक्त ) नई दिल्ली 


प्रायकर अधिकारी, सर्वे 
सविल- 3, नई दिल्ली 


सभी ना मामले जिनका कर-निर्धारण अभी तक नहीं 
हुअा है किन्तु जिनका कर-निर्धारण आयकर अधिकारी 
मर्वे यकिल द्वारा किया जाता , से मामले जिनमें नवीनतम 
कर- 

निर्धारण वर्ष 1975- 76 में 31 -12- 75 तक कुल 
विवरणी प्राय 
1. पजीकृत फर्म के सबध मे 30, 000/- रुपए है 
2. व्यष्टि हिन्दु अविभक्त परिवार व्यक्तियो के समूह अपजीकृत 
____ फर्म आदि के मामले में 15000/- स्परा है तथा 
3 उपर मद सख्या 1 में बताई गई फर्मों के सभी नए भागी 
दारो के मामले चाहे उनकी प्राय कुछ भी हो और जिनका 
अभी तक कर-निर्धारण नहीं हुआ है । 

- - - - - - - -- 


- 


- 


___ यह अधिसूचना दिनाक 24- 1-76 से लागू होगी । 


एस एस सेठ, 
आयकर आयुक्त , दिल्ली - 3 

नई दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनाक 2 फरवरी 1976 


प्र० 


श्रायकर अधिकारी का 

पदनाम 


अधिकार-क्षेत्र 


प्रायकर 


स० 


- - 


- 


स० जुरि -दिल्ली/ 5/ 75- 76/ 37209 - ~ प्रायकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 वा ) की धारा 124 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो तथा इस सबध में प्राप्त अन्य सभी 
शक्मियो का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त , दिल्ली - नई 
दिल्ली निदेश देते है कि डाक्टर सकिल , दिल्ली को निम्नानुसार 
दो किलो में बाट दिया जायगा - - 


1 प्रायकर अधिकारी, 

डाक्टर मकिल - 2 
नई दिल्ली । 


1 उक्टिर मकिल - 1 


मेडिकल प्रेक्टिशनरो रेडियो 
लोजिस्ट तथा पैथोलोजिस्ट 
(जिनमें एलोपैथिक , होम्यो 
पैथिक , यूनानी प्रायुर्वेदिक 
अथवा औषधि की अन्य पैथी 
भी शामिल है ) के सभी 
मामले जिनमें व्यापार अथव । 
पेशे शीर्ष के अन्तर्गत इनकी 
कर -योग्य फम तथा हिस्से - 
दार भी शामिल है । किन्तु 
इनमे प्रायकर अधिकारी 
डाक्टर सकिल - 2 नई दिल्ली 
को सौपे गाए मामले नही 
पाते । 


2 साक्टर मकिल - 2 


यह प्रादेश 2- 2-76 से लागू होगा । 


2 अायकर अधिकारी, डाक्टर प्रायकर अधिनियम 1961 
किल- 2 नई दिल्ली । की धारा 127 के अन्तर्गत 

सौपे गए मामले । 


स० जुरि-दिल्ली/ 5/ 75- 76/ 374 10 - - आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43वा ) की धारा 124 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो तया इस विषय पर जारी किए गए 
पिछले सभी प्रादेशो / अधिसूचानाओ को अतिक्रमण करते हुए 
प्रायकर आयक्त , दिल्ली - 5. नई दिल्ली निदेश देते है कि नीचे दी 
गई अन सूची क कालम - 2 मे निर्दिष्ट आयकर अधिकारी उक्त 
अनुसूची के कातम - 3 मे उल्लिखित व्यक्तियो या व्यक्तियो के वर्गों 

आय या आय के वर्गों और मामलो या मामलों के वर्गों में 
मबंध में अपने कार्य करेगा । उनमे वे व्यक्ति या व्यक्तियो के 
वर्ग, प्राय या प्राय क वर्ग , मामले का मामलो के वर्ग शामिल 
नही होगे जो उक्त अधिनियम की धारा 127 वे अन्र्तगत 
किसी अन्य आयकर अधिकारी का मौपे गा हो या टमके 
वाद सौपे जाय । 
3 -- 476 GI/ 75 


यह अधिसूचना 2- 2- 76 से लाग होगी । 

1० मी० जन 
प्रायकर प्रायक्त , दिल्ली - 5 

नई दिल्ली 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 
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कोच्चीन - 16 , दिनांक 4 नवम्बर 1975 

73 -74 ] में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किय 
आयकर 

जायेंगे । गह प्रादेश 10 -12- 1975 में अपात्र से प्रवृत्त होगा । 
आदेश सं० 1/ 75- 76 

( 1 ) पण्ट ( 3 ) आयकर मविल, गालप्पी के नीचे, 

प्रायकर अधिकारी सी -वार्ड , पालप्पी के बाद " प्रायकर अधिकारी 
सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल०/ 75-76/ 1- - प्राय 

डी -बाई आलप्पी " जोड़िये । 
कर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 12 4 की 

( 2 ) गायकर सकिल आलप्पी के सभी आयकर अधिकारी 
उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) के अनुसार मुझे प्रदत्त अधिकारी 

प्रादेशा सं० 2/ 73- 74 की अनुसूची में कोलम ( 2 ) और ( 3 ) 
का प्रयोग करते हुए केरल - 1 का प्रायकर आयुक्त मै निदेश देता 

में निर्दिष्ट मभी नार्यों का पालन करेंगे । । 
है कि अधिसूचना में 18/ 74- 75 दिनांक 4- 3- 75 द्वारा 

दिनांक 14 जनवरी 1976 
मंशोधित इस कार्यालय के प्रादेश मं० 1/ 73- 74 | सी०स० 1 
( 19 ) बी०जी० एल०/ 73- 74 दिनाक 12- 7- 73 ] के संलग्न 

प्रादेश सं09/ 75-76 
अनसूची में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे । यह आदेश 

सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 75 -76/ 1 :-- - शाय 
10- 11-75 के पूर्वाह में प्रवृत्त होगा । 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 124 में 

उपधारा ( 2 ) के अनुमार मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
( 1 ) कोलम ( 3) , पष्ट 8, पद सं० 12 (त्रिवेन्द्रम ) के नीचे 

हा , केरल - 1 का प्रायकर आयुक्त मैं निदेश देता हूं कि , समय 
" आयकर अधिकारी - वसुली " के स्थान पर " आयकर अधिकारी 

समय पर संशोधित इस कार्यालय के आदेश सं० 1 / 73- 74 | सी० 
ई -बाई " जोडिये । 

सं० । ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 73- 74 ] दिनांक 12- 7- 73, 
प्रादेश सं० 2/ 75- 76 

के संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे । यह 
सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) / जी० एल०/ 75- 76/ -- --प्राय 

आदेश 19- 1- 76 के पूर्वाह्न से प्रवृत्त होगा । 
कर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 124 ( 2 ) 

( 1 ) पृष्ठ ( 4 ), कोलम ( 3) , पद सं० ( 6 ) ( 1 रना 
के अनुसार मुझे प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए , केरल - 1 

कुलम ) के नीचे पद सं0 IX के रूप में " आयकर अधिकारी 
का आयकर आयुक्त मैं निदेश देता हूं कि अधिसूचना सं० 

डी -वार्ड जोड़िये । 
2/74-75 दिनाक 4- 3- 1975 द्वारा संशोधित इस कार्यालय 

( 2 ) वर्तमान पद (IV ) से (IX ) के स्थान पर पद ( V ) 
के आदेश संख्या 2/73-74 , दिनांक 12- 7- 73 [ सी० सं० 
1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० /73- 74 ] में निम्नलिखित संशो 

से ( X ) पढ़ा जायेगा । 
धन किये जायेंगे । यह आदेश 10-11- 75 में पूर्वाल से प्रवृत्त होगा । 

आदेश सं० 10/ 75-76 
( 1 ) पृष्ठ ( 4 ) , आयकर सकिल त्रिवेन्द्रम के नीचे " पाय 

सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 75- 76/[ --- प्रायकर 
कर अधिकारी, वसूली , आयकर सकिल, त्रिवेन्द्रम के स्थान 

अधिनियम 1961 ( 19 6 1 का 43 ) की धारा 124 ( 2 ) के अनु 

मार मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केरल- 1 का 
पर “ प्रायकर अधिकारी , ई-वाई,ट्रिवानड्रम जोड़िा । 

प्रायकर श्रायुक्त मैं निदेश देता हूं कि समय समय पर संशोधित 
( 2 ) प्रायकर सकिल , त्रिवेन्द्रम के सभी प्रायकर अधि 

इस कार्यालय के आदेश सं . 2/ 73- 74, दिनांक 12- 7-73 
कारी उक्त प्रादेश सं० 2/ 73- 74 में अनुसूची के कालम ( 2 ) 

( मी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 73- 74 ] मे 
और ( 3 ) से विनिर्दिष्ट सभी कार्यों का पालन करेंगें । 

मंलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किये जायेगे । यह 
दिनांक 11 दिसम्बर , 1975 

ग्रादेश 19- 1 - 1976 के पूर्वाह्न से प्रवृत्त होगा । 
प्रादेश सं3 5/ 75- 76 

( 1 ) पृष्ठ ( 2 ) , आयकर मकिल , परणाकुलम के नीचे 
सी० सं० 1 ( 19 ) ( बी० )/ जी० एल०/ 75- 76/L ---- प्रायकर अधिकारी, सी -बार्ड , परणाकुलम ने बाद " आयकर 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 13 ) की धारा 124 आधिकारी , डी -वार्ड , एरणाकुलम ” जोडिये । 
में उपधारा ( 2 ) के अनुसार मुझे प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग ( 2 ) वायकर मकिल, परणाकलम के सभी शायकार 
करते हुए केरल - 1 का अायकर प्रायुक्त मै निदेश देता है कि , अधिकारी उक्त आदेश सं० 2/ 73- 74 की अनुसूची में कोलम 
समय-समय पर संशोधित इस कार्यालय के आदेश स० 1 /73 ( 2 ) और ( 3 ) में विनिर्दिष्ट मभी कार्यों का पालन करेंगे । 
74 [ सी० सं० 1 ( 9 ) बी०जी० एल० / 73- 71 दिनांक 

पी० सदगोपन 
12- 7- 73 के संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किये 

आयकर प्रायुक्त केरल - 1 
जायेंगे । यह श्रादेश 10-12- 75 के अपराह्न से प्रवृत्त होगा । 
( 1 ) पष्ठ ( 6 ) , पद सं० ( 9 ) ( पालप्पी ) . कोलम ( 3 ) 

कोच्चीन - 16 दिनाक 4 नवम्बर 1975 
के नीचे पद IV के रूप में " गायकर अधिकारी डी०-वार्ड " जोउिय । 

धनकर 
आदेश पं० 6/ 75- 75 

प्रादेश सं० 3/ 75- 76 
सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी . ) जी० एल० / 75 - 76/ T.. . 

सी सं0 1 ( 9 ) ( बी० ) जी एल0/ 75 - 76/ 1 :-.- धन 
सायकर अधिनियम 19661 ( 1961 का 43 ) की धारा 124 कर अधिनियम , 1957 की धारा 8 ( अ ) के अनुसार मुझे 
की उपधारा ( 2 ) के अनगर मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केरल -1, का नकर आय 
करते हाए केरल - 1 का प्रायकर आयुक्त , में निदेश देता है कि , का में निदेश देता है कि प्रादेश सं0 20/ 74- 75 , दिनाक 4 - 3 
समय - समय पर संशोधित इस कार्यालय के प्रादेश सं० 2/ 73 75 द्वारा संबोधित इस कार्यालय के आदेश स० 3/ 73 - 74 , 
4, दिनांक 12- 7- 73 [ सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल०/ दिनांक 12- 7 1973 [ सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल०/ 
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73- 74 ] में निम्नलिखित मंशोधन किये जायेंगे । यह आदेश 
10- 11- 75 के पूर्वाह्न से प्रवृत्त होगा । 

( 1 ) पष्ट ( 4 ), आयकर सकिल , त्रिवेन्द्रम के नीचे 
" आयकर अधिकारी, वसूली, श्रायकर सर्किल , त्रिवेन्द्रम 
के स्थान पर “प्रायकर अधिकारी ई- वार्ड , दिवानड़म जोड़िये । 

( 2 ) प्रायकर मकित त्रिवेन्द्रम के सभी आयकर अधि 
कारी उक्त आदेश सं० 3/ 73- 74 में अनुसूची के कॉलम ( 2 ) 
और ( 3 ) मे निर्दिष्ट सभी कार्यों का पालन करेगे । 

दिनांक 11 दिसम्बर 1975 : 

प्रादेश सं० 7/ 75- 76 
सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 75- 76/1 -.- धनकर 
अधिनियम 1957 की धारा ( 8 ) के अनुसार मुझे प्रदत्त अधि 
कारों का प्रयोग करते हए , केरल - 1 , का धनकर आयुक्त मै 
निदेश देता हूं कि समय - समय पर संशोधित इस कार्यालय में 
प्रादेश सं0 3/ 73- 74, दिनाक 12- 7 -73 [ सी० सं० 1 ( 9 ) 
( बी० ) जी० एल० / 73- 74 ] के सलग्न अनुसूची में निम्नलि 
खित संशोधन किये जायेंगे । यह आदेश 10- 12- 75 के अप 
राह्न से प्रवृत्त होगा । 

( 1 ) पृष्ठ ( 4 ) पायक र सकिल , ग्रालप्पी के नीचे 
प्रायकर अधिकारी , सी -वार्ड , पालप्पी के बाद " आयकर अधि - । 
कारी डी - बाई , पालप्पी " जोडिय । 

( 2 ) प्रापकर मकिल , आलप्पी के सभी आयकर अधि 
कारी, प्रादेश में० 3/ 73- 74 की अनुसूची के कोलम ( 2 ) और 
( 3 ) म निदिष्ट कार्यों का पालन करेगे । 

दिनांक 14 जनवरी 1976 

प्रादेश सं० 11/ 75- 76 
सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 75- 76 /I ...- धन 
कर अधिनियम 1957 की धारा ( 8 ) के अनुसार मुझे प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केरल - 1, का धनकर पायुक्त 
मै निदेश देता हूं कि समय- समय पर संशोधित इस कार्यालय में 

आदेश सं० 3/ 73- 74 दिनांक 12- 7- 73 [सी० सं० 1 ( 9 ) 
( बी० ) जी० एल०-J73- 74 ] के संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित 
संशोधन किये जायेंगे । यह आदेश 19- 1- 76 म पूर्वाह्न से प्रवृत्त 
होगा । 

( 1 ) पृष्ट ( 2 ) , आयकर सर्किल , एरणाकुलम के नीचे 
आयकर अधिकारी , सी - वार्ड , एरणाकुलम के बाद " प्रायकर 
अधिकारी , डी -वार्ड, एरणा कुलम " जोड़िये । 

( 2 ) आयकर सर्किल , एरणाकुलम के सभी आयकर अधि 
कारी उक्त आदेश सं० 3/ 73- 74 में अनुसूची के कालाम 
( 2 ) और ( 3 ) में निर्दिष्ट सभी कार्यों का पालन करेंग । 

पी० सदगोपन , 
धनकर आयुक्त , केरल - 1 


कारों का प्रयोग करते हुए , केरल - 1 , का उपहार कर पायुक्त 
में , निदेश देता हूं कि प्रादेश सं० 21/ 74- 75, दिनाक 4- 3 
75 द्वारा संशोधित इस कार्यालय के प्रादेश सं० 4/ 73- 74 , 
दिनांक 12- 7- 73 [ सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल०/ 
73-74 ] में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे । यह आदेश 
दिनांक 10-11- 75 के पूर्वान से प्रवृत्त होगा । 

( 1 ) पृष्ठ ( 4 ) प्रायकर सर्किल , त्रिवन्द्रम के नीचे 
" आयकर अधिकारी वसूली , प्रायकर सकिल , दिवानहम " के 
स्थान पर " प्रायकर अधिकारी ई-वार्ड , त्रिवेन्द्रम " जोड़िये । 

( 2 ) आयकर सर्किल ट्रिवानड्रम के सभी प्रायकर अधि 
कारी उक्त आदेश सं0 4 /73-74 में अनुसूची के कालम ( 2 ) 
और ( 3 ) मे निर्दिष्ट सभी कार्यों का पालन करेंगे । 

दिनांक 11 दिसम्बर 1975 

प्रादेश सं० 8/ 75- 76 
सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 75- 76 / 1 ---- उप 
हार कर अधिनियम , 1958 की धारा ( 7 ) के अनुसार मुझे 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , केरल - 1 का उपहार कर 
पायुक्त में , निदेश देता हूं कि समय-समय पर संशोधित इस कार्या 
लय के प्रादेश सं० 4/ 73- 74, दिनांक 12- 7- 73 [ सी० सं० 
1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 73- 74 ] के संलग्न अनुसूची में 
निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे । यह आदेश 10- 12 - 75 
के अपराह्न से प्रवृत्त होगा । 

( 1 ) पृष्ठ ( 3), प्रायकर सर्किल , पालप्पी के नीचे 
आयकर अधिकारी सी -वार्ड, पालप्पी के बाद " आयकर अधि 
कारी, डी वार्ड " जोड़िये । 

( 2 ) प्रायकर सकिल पालप्पी के सभी आयकर अधि 
कारी उक्त आदेश सं0 4/ 73- 74 में अनुसूची के कोलम ( 2 ) 
और ( 3 ) में निर्दिष्ट सभी कार्यों का पालन करेंगे । 


दिनांक 14 जनवरी 1976 


आदेश सं० 12/ 75 - 76. 
___ सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल० / 75- 76 / 1 --- उप 
हार कर अधिनियम , 1958 की धारा ( 7 ) के अनुसार मुझे 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केरल- 1 का उपहार कर 
ग्रायुक्त ( एरणाकुलम ) मै , निदेश देता हूं कि समय -समय पर 
संशोधित इस कार्यालय में आदेश सं0 4/ 73-74 दिनांक 12- 7 
73 [ सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल0 / 73- 74 ] की संलग्न 
अनमूची में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे । यह आदेश 
19- 1- 76 के पूर्वाह्न से प्रवृत्त होगा । 

( 1 ) पृष्ट ( 2 ) प्रायकर सकिल , एरणकुलभ के नीचे 
आयकर अधिकारी , सी -वार्ड , एरणाकुलम के बाद " आयकर 
अधिकारी , डी -वार्ड , एरणाकुलम जोड़िये । 

( 2 ) अायकर सर्किल एरणाकुलम के सभी आयकर अधि 
कारी उक्त आदेश सं० 4/ 73- 74 के अनुसूची के कालम ( 2 ) 
पीर ( 3 ) में निर्दिष्ट सभी कार्यों का पालन करेंगे । 

पी० सदगोपन , 
उपहारका र पायुक्त , केरल- ] 


कोचीन -16, दिनांक 4 नवम्बर 1975 

उपहार कर 

आदेश सं० 4 / 75- 70 
सी० सं० 1 ( 9 ) ( बी० ) जी० एल०/ 75- 76 / 1--- उपहार 
कर अधिनियम की धारा 7 ( अ ) के अनुसार मुझे प्रदत्त अधि 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


% DE : - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० --- - - - - - 

1. श्रीमती इल्सी बेगम डा० सैयद फखरुदीन की विधवा 
नवाबवाडा रावपुरा बडोदा 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2. मै० मोतीभाई पटेल एण्ड कं० भागीदार : पटल मीतीभाई 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

छोटाभाई कुमार वाडा नाका मलारवाडा बडोदा ( अन्तरिती ) 

____ 4. श्रीमती वली यूनिसा बेगम डा० सैयद फखर दीन 
भारत सरकार 

हुसेनखान की लड़का नवाबवाडा रावपुरा बड़ोदा ( वह व्यक्ति 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सपत्ति में हितबद्ध 
___ अर्जन रेंज - II , अहमदाबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
अहमदाबाद , दिनाक 31 जनवरी 1976 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश स० 280/ ए०सी० क्यू० - 23- 63 1/ 6 - 1 / 75 -- 76 --- 
अत . मुझे पी० एन० मित्तल 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
25, 000/- रु० से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी म०टीका न 2 म० न० 12- के ० प्लाट नं० 1 , 2 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और 3 है तथा जो नवाबवाडा रावपुरा बड़ोदा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

। इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 
अधिकारी के कार्यालय बड़ोदा में रजिस्ट्रीक रण अधिनियम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अध्याय में दिया गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


जमीन व पुराना मकान जिसका टीका नं0 10 - 2 सर्वे नं० 
12- के प्लाट नं0 1 , 2 और 3 कुल माप 5400 वर्ग फुट है तथा 
जो नवाबवाडा रायपुरा बडोदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी बड़ोदा के जून 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख न0 3424 , 
3425 और 3427 में प्रदर्शित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मित्तल 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज II अहमदाबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख - 31 - 1 -- 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस० - -- -- 


___ 1. श्री शान्तिलाल मगनलाल पटेल शास्त्री बाग बड़ोदा 
कालेज के सामने सयाजीगंज बड़ोदा 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 2. श्री शनीराम मौजीराम यादव याकुत पुरा पटल फालिया 
बड़ोदा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--- 


अर्जन रेज-II , अहमदाबाद 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिप्त 
में किये जा सकेंगे । 


अहमदाबाद , दिनांक 31 जनवरी 1976 
निदेश स ० 281/ ए०सी०क्यू० 23 - 632/ 6-- 1/ 75 - 76 - - 
अतः मुझ पी० एन० मित्तल प्रायकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है 
और जिमकी स० सेन्मस न० S4-- 15 3 और न्यू सी० नं0 13 
357 है तथा जो शास्त्रीबाग बड़ोदा कालेज के सामने एल० एम० 
पी० मकान के पीछे मयाजी गंज बड़ोदा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुमुची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम , के अध्याय 
20- क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अघि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


जमीन व मकान जिसका म० नं0 S - 4 - 15 3 और न्य स० 
नं० - 13 - 357 है तथा जो श्री जी० कोआपरेटिव हाउसिग 
सो० लि० ब्लॉक नं० ए० - 1 शास्त्रीबाग बड़ोदा कालेज के सामने 
मयासी गंज बड़ोदा में स्थित है और जिमका क्षेत्रफल 760 वर्गफुट 
है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा के ज न 1975 के रजिस्ट्री 
कत नं0 3583 और 3586 में प्रदर्शित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मित्तल 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -JI अहमदाबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


तारीख : 31 - 1 - 1975 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्रीमती एल्सी बेगम सैयद फखरूदीन हसेनखान की विधवा , 
नवाबवाडा , बड़ोदा 

( अन्तरक ) 
2. म० शैलेश चेम्बर्स को प्रापरेटिव हाउसिंग सोसायटी 
लि . नवाबवाडा बड़ोदा की ओर से : 

___ 1. प्रमुख :- भाईलाल भाई एन० पटेल कृष्ण कृपा 
हाउसिंग सोसायटी , जुना पादरी रोड़, बड़ोदा ( अन्तरिती ) 
( 2 ) सेक्रेटरी .---कंचनलाल हीराभाई पटेल 8 - बी , 

हरी सोसायटी, प्राजवा रोड़, बड़ोदा । 
4. श्रीमती वली य निसा बेगम डा० सैयद फखरुदीन हुसेन 
भाई (स्वर्गीय ) की सुपुत्री , नवाबवाडा बड़ोदा ( वह व्यीक्त 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति मे हितबद्ध 


अर्जन रेंज - II, अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक 2 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निदेश सं० 28 2/ ए०सी०क्यू ० 23 - 467/ 6 - 1/ 75 - 76---- 
यत: मझे पी० एन० मित्तल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 

और जिमकी सं० बी० टीका नं० 10- 2 स० न० 12- सी प्लाट 
नं० 4 और 5 है तथा जो नवाबवाडा रावपुरा बड़ोदा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20 -क में 
यथापरिभाषित है , वही अथे होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


जमीन व मकान जो नवाबवाडा , बडोदा कमबा , बी - टीका 
नं० 10 - 2 स० नं० 12 - सी प्लाट नं० 4 और 5 पर स्थित 
कुल माप 4356 वर्ग फुट है जैराा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
बड़ोदा के जून 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3407 और 
3409 में प्रदर्शित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कार 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


पी० एन० मित्तल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II, अहमदाबाद 


अत : अब , दक्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


नारीत 2 - 2--- 1976 
मोहर : 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 
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परूप आई० टी० एन० एस० - ---- - - - 

2. मै० शैलेश चेम्बर्स को - आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी 

लि० , नवाबवाडा , बड़ोदा की ओर से उसके : 
अायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) वी 

1. प्रमुख : भाईलाल एन० पटेल, कृष्ण कृपा हाउसिग 
धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

मोसायटी , जूना गादरी रोड, बड़ोदा । 
भारत सरकार 

2. सेक्रेटरी : कंचनलाल हीराभाई पटेल , 8 - बी , हरी 

सोसायटी , प्राजवा रोड़, बड़ोदा । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

4. श्रीमती एल्सी बेगम, सैयद फखरुदीन हुसेनखान की विधवा , 
अर्जन रेंज-II , अहमदाबाद 

नवाबवाडा , बडोदा । ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अहमदाबाद, दिनांक 2 फरवरी 1976 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निदेश स० 283/ ए०सी० क्यू० 23- 467/ 6 - 1/ 75 - 76 - - 
अतः मुझे पी० एन० मित्तल 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

कार्यवाहियां करता है । 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप --- 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जिसकी सं०बी०टीका 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
न० 10 - 2 स० नं० 12 - बी है तथा जो नवाबवाडा , बडोदा में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनु सूची मे और पूर्ण रूप मे वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरवा 

स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त णब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 

अधिनियम , के अध्याय 20- बा मे 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्न 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उम 
अन्तलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( 2 ) ग्रान्तरण से हुई किगी आय सी बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


जमीन व मकान जो नवाबवाड़ा , बड़ोदा कस्बा , बी - टीका 
न० 10 - 2, स० नं0 12 - बी 4 की कुल माप 3960 वर्ग फुट है 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा के जून 1975 के रजिस्टीकृत 
विलेख न० 3 410 और 3412 में प्रदर्शित है । 


( 1 ) एगी किमी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की , जिन्हें भारतीय प्रायदार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) 

प्रयोजनार्थ अारती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


अत : प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग का अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात . - - 


पी० एन० मित्तल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - II, अहमदाबाद 


1. श्रीमती बली यूनिसा बेगम , डा० सैयद,फख हदीन हुसेनखान 
( स्वर्गीय ) की सुपुत्री नवाबवाडा , बड़ोदा ( अन्तरक ) 


तारीख : 2 - 2-- 1976 
मोहर । 


-- - - - 


- - - - - - - - - 


- - 


प्रात 


W 
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प्ररूप आई०टी० एन० एम० - - -- ---- 

( 1 ) श्री अरविन्द काहयाभाई पटेल , 127 -- 129 , नागदीन 

स्ट्रीट , बम्बई - 10000 । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरमा ) 

2. मै तेजास फ्लेट ओनर्स को - ओप० हाउसिंग सोसायटी 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

लि०, मारफत बाम्बे णापिग मेन्टर , रेस कोर्स , बडोदा । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

A. विनोद सुरा, बम्बई । ( वह व्यक्ति , जिसके बारे मे अधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह गंगत्ति मे हितवन है ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - II , अहमदाबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अहमदाबाद, दिनांक 3 फरवरी 1976 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० 284/ए०सी० क्यू ० 23- 633/ 6--1/ 75 - 76- ~ 
अत : मझे पी० एन० मित्तल 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 4 5 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० स० न० 78, प्लाट नं0 5 3 बडोदा कसबा है , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
तथा जो हरीभवती कालशोनी , रेस कोर्स सर्कल के पास , बड़ोदा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बड़ोदा मे रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
और अन्तरका ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के 

अधिनियम , के अध्याय 20 -फ में 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अध्याय में दिया गया है । 
नही किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के 
लिए ; और या 


अनुसूची 
जेतलपुर, बड़ोदा कमबा , प्लाट न • 53 सर्वे नं0 78 ( जूना 
सर्वे नं0 82 ) पर स्थित अचल संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 10710 
वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा के जून 1975 
के रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 3778 में प्रदर्शित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लि ; 


ए० के० मित्तल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -II अहमदाबाद 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मै , उषत अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन लिम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात . - - 


तारीख : 3 - 2 - 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन०एस - -- - 1, मेसर्स साधुराम गोरधनलाल फर्म के हेतु तथा उसकी प्रोर 
मआयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

से : - -- 
269-घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

( 1 ) श्री साधुराम वी० अंदानी , 

( 2 ) ,, गोरधनलाल एस० अंदानी , 
भारत सरकार 

( 3 ) ,, कीशनलाल एस० अंदानी , 

( 4 ) कुमारी भाग्यवंती एस० अंदानी , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नेताजी क्लाथ मारकेट , कालपुर कोटनी रांग , अहमदाबाद । 
अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद 

( अन्सरक ) 
अहमदाबाद , दिनांक 5 फरवरी 1976 

2. मेसर्स रेन्सन्स कारपोरेशन , की ओर से भागीदार : - - 

श्री ज्योतिष ए० शाह , 426- चोक्खा बाजार, अहमदाबाद । 
निदेश सं० ए० सी० क्यू ० 23- 1 - 800 ( 263) / 1 - 1/ 
75 - 76 - अत : मुझे जे . कथूरिया आयकर अधिनियम , 

( अन्तरिती ) 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
फायनल प्लाट नं0 517 -- 2 - बी० , टी० पी० एस० 
न 3, है, जो नेहरू ब्रिज के पास , आश्रम रोड़ , अहमदाबाद 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद में भारतीय 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
7 - 6 - 75 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पप्ति का उचित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

दिया गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

और या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अनुसूची 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 

एक अचल संपत्ति जिसका आफिस नं० ए० - 522 है तथा जो 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 

केपीटल कमर्शल सेन्टर के चौथे मंजल पर ब्लाक ए में स्थित है 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) और जिसका फायनल प्लाट नं0 517 - 2 -बी०, टी० पी० एस०, 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

नं० 3 है तथा जो नेहरू ब्रिज के पास , पाश्रम रोड , अहमदाबाद में 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे स्थित है । 
सुविधा के लिए ; 

जे० कथूरिया 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 

अर्जन रेंज - I, अहमदाबाद 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- , 

तारीख : 5 - 2 - 76 
4 - -476GI/ 75 

मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - --- - -- - -- 


1. दि ग्रहमदाबाद न्य काटन भिम का लि की और 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री रमेश चंदूलाल - -- डायरेक्टर 
( 2 ) बिपिन चंदलाल -- - डायरेक्टर 
( 3 ) एस० के० भीमवाला - - सेक्रेटरी अहमदाबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री महावीर क्लाथ मर्केट प्रोनर्स एसोसियेशन की पोर. 


भारत सरकार 


प्रधान : -... श्री रमिकलाल वालाभाई शाह 

उप -प्रधान - - श्री रसिकलाल दोलचंद शाह 

सेक्रेटरी :-- - श्री जितेन्द्र कुमार जीथभाई कान्तीलाल 
पटेल अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जेन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1 अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 5 फरवरी 1976 
निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23 - 1 - 6 6 5 ( 264 )/ 1 - 1/ 
75 - 76 ---अतः मुझे जे० कथूरिया 
प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 /- 50 से अधिक है 

और जिसकी सं० सर्वे नं० 24 एफ० पी० 29 एस० पी० नं० । 
टी० पी० एस० नं० 18 है जो राजपुर हीरपुर अहमदाबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
24 - 6 - 75 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
एक अचल संपत्ति जो 2942 वर्ग गज भूमि पर स्थित है 
तथा जिसका सर्वे नं० 24 टी० पी० एस० नं० 18, एफ० पी० 
न० 29 मब प्लाट न ० ए है तथा जो राजपुर हीरपुर , अहमदाबाद 
में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 24 - 6 -- 75 वाले दस्तावेज 
नं0 8774 में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे कथूरिया 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - I, अहमदाबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अति : 


तारीख 5 -- 2 --1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० --- -- - 

1 श्री वीन भाई अपाभाई पटेल रन्छोड भवन प्राणकुज 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की 

मोमायटी काकरीया रोड़ , मणीनगर, अहमदाबाद । ( अन्तरक ) 
धारा 269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

2. ( i ) श्री राजकुमार गंगा गम वीजाणी , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

(ii ) श्रीमती किरण प्रेम वीजाणी , 
अर्जन रेज - [ अहमदाबाद 

प्रेम कुटीर 34 मेन एवेन्य शान्ताश्रूज बम्बई - 51 

( अन्तरिती ) 
अहमदाबाद , दिनाक 5 फरवरी 1976 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निदेश म० ए० सी० क्यु -- 23 - 1 - 670 ( 265 )/ 1 - 1/ 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
75 - 76-- - अत . मुझे जे० करिया प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 50 से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० मन0 3 36 टी० पी० एस० न० 2 एफ० पी० 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
न० 24 तथा 25 एम० पी० न० 2 है जो राजपुर हीरपुर पास्टो 
डिया दरवाजे के बाहर अहमदाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
अनुसूची में पीर पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
के कार्यालय ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
1905 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1 7 - 6 - 1975 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 

उक्त अधिनियम , के अध्याय 20-2 में 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

परिभापित है , वही अर्थ होगा जो उस 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 

अध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अनुसूची 
नहीं किया गया है : -- 

एक अचल सपत्ति का एक तिहाई भाग जो 487 वर्ग गज 

भूमि पर स्थित है तथा जिमका सर्वे न0 336 टी० पी० एस . 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त 

नं० 2 एफ० पी० न० 24 तथा 25 एस० पी० न० 2 है तथा जो 
अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरका के 

राजपुर हीरपुर आस्टोडिया दरवाजे के बाहर अहमदाबाद में स्थित 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 

है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 17 - 6 - 75 वाले दस्तावेज न ० 50000 
सुविधा के लिए ; और/ या 

में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० करिया 

मक्षम प्राधिकारी 
महायव प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -| अहमदाबाद 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधीन , निम्नलिखित व्यतया, अर्थात् : - - 


तारीख : 5 - 2-- 1975 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० - - -- 

1. श्री अरविन्द भाई अपाभाई पटेल रन्छड भुवन प्राणकुंज 

मोसायटी काकरीया रोड, अहमदाबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 

2. ) i ) श्री राजकुमार गंगाराम बीजाणी , 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( ii ) श्रीमती किरण प्रेम वीजाणी 
भारत सरकार 

प्रेम कुटीर 3-4 मेन ऐवन्यु शान्ताज बम्बई-.54 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज - [ अहमदाबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अहमदाबाद , दिनांक 5 फरवरी 1976 
निदेश सं० ए० सी० क्यू०--23-I- 670 ( 266 )/ 1-- 1/ 
75- 76 - - अतः मुझे जे कथूरिया प्रायकर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --- - 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

दिन का अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी स० सर्व नं0 3 3 6 टी० पी० एम० न० 2 एफ० पी० 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नं० 24 तथा 25 एस० पी० नं० 2 है जो राजपुर हीरपुर 
आस्टोडिया दरवाजे के बाहर अहमदाबाद में स्थित है ( और 

( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से बणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 17- 6-- 1975 

में किये जा मकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
यथापूर्वोस्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दण्यमान 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अधिक है और अन्तरवा ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अध्याय में दिया गया है । 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित मे बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


एक अचल संपत्ति का एक तिहाई भाग जो 487 वर्ग गज भूमि 
परस्थित है नथा जिसका सर्वे नं0 336 टी० पी० एस० नं0 2, एफ० 
पी०नं० 24 तथा 25 , एम० पी० नं0 2 है नथा जो गजपुर हीरपुर 
श्रास्टोडिया दरवाजा के बाहर अहमदाबाद में स्थित है तथा 
जिमका पूर्ण वर्णन 17 - 6 -- 75 वाले दस्ताबेज नं0 5001 में 
दिया गया है । 


( ख ) एमी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० कथूरिया 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, अहमदाबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन . 
सरण मे , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- 


तारीख : 5 - 2 - 1976 
मोहर : 
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- - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री जेसुभाई अपाभाई पटेल , रन्छोड भुवन, प्राण-कंज 
सोमायटी , कांकरी रोड , अहमदाबाद । ( अन्तरक ) 

2. ( i ) श्री राजकुमार गंगाराम वीजाणी , 

( ii ) श्रीमती किरण प्रेम बीजाणी, प्रेम कुटीर , 3 4 प्रेमन 
एवेन्टर , शान्ताज, वम्बई - 54 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए फार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज - I, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 5 फरवरी 1976 
निदेश सं० ए० सी० क्यू० - 23 - 1 - 670 ( 267 )/ 1 - 1 / 
75-- 76 ----प्रत मुझे जे० करिया आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सर्वे न० 336, टी पी० एस० नं० 2, एफ० पी० 
नं0 2 4 तथा 25, एस० पी० नं० 2 है, जो राजपुर हीरपुर, पास्टो 
डिया दरवाजा के बाहर , अहमदाबाद में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 17 -- 6 - 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम , के अध्याय 20-क 
मे परिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


एक अचल संपत्ति का एक तिहाई भाग जो 487 वर्ग गज भीम 
पर स्थित है तथा जिमका सर्वे नं0 336, टी० पी० एस० नं0 2, 
एक० पी० न० 24 तथा 25 , एस० पी० नं० 2 है तथा जो राजपुर 
हीरपुर , पास्टोडिया दरवाजे के बाहर अहमदाबाद में स्थित है 
तया जिमका पूर्ण वर्णन 17 - 6 - 75 वाले दस्तावेज नं0 4999 में 
दिया गया है । 


जे० कयुरिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 1, अहमदाबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में 
मं , उफ्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 


तारीख : 5 - 2 - 1976 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
. . 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 6 फरवरी, 1976 
निदेश सं० ए० सी० क्यू० - 23 - 1-- 801 ( 268 )/ 1 - 1/ 
75 - 76 - अत मुझे जे० कथूरिया 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी से० सर्व 
नं0 39 , 40 , 52 से 55 तक , 62, 60 - 1, असल प्लाट न . 
38 , 38- सन नं० रेकार्ड के अनुसार 39- ए प्लाट नं0 75, टी० 
पी० म० नं0 22, फ.० पी० नं0 172 है , जो पालडी, अहमदा 
वाद में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसुची मे और पूर्ण रुप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 17 - 6 - 1975 
को पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 

लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

के लिए ; 
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 

1. ( 1 ) श्री वाडीलाल दलसुख भाई गाधी, पालनी पोल , 
माणेक चौक , अहमदाबाद । 


( 2 ) श्री हिम्मतलाल, चिमनलाल गांधी, स्वयं तथा हिम्मत 
लाल चिमनलाल गांधी , एच० य०एफ० के मैनेजर की हैसियत से 
आम्ली नी पोल , रायपूर , अहमदाबाद । 

( 3 ) श्री . प्रवीण चंद्र चिमनलाल गाधी, स्वय तथा प्रवीण 
चंद्र चिमनलाल गांधी, एच० यू० एफ० के मैनेजर की हैसियत से , 
पूर्णिमा पार्क सोसायटी , पालड़ी, अहमदाबाद । 

( 4 ) श्री राजेन्द्रभाई चिमनलाल गांधी, स्वयं तथा राजेन्द्र 
भाई चिमनलाल गाधी, एच० ए० एफ० के मंनेजर की हैसियत से , 
नागजी भूदर मी पोल , माणेक - चौक , अहमदाबाद । 

( 5 ) श्रीमती भूरीबेन विधवा चिमनलाल दलसुख भाई 
गाधी , अहमदाबाद । 

( 6 ) श्रीमती सवीताबेन चिमनलाल गाधी, अहमदाबाद । 
( 7 ) श्रीमती नीरूबेन चिमनलाल गांधी , अहमदाबाद । 
( 8 ) श्रीमती पन्नाबेन चिमनलाल गांधी, अहमदाबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सेवक शाह धनजी शाह ग्रीन , " ग्रीन विल्ला ", मिरजापूर , 
अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 
____ 3. श्री बलवंत राई नर्मदाशकर लिवेन , नर्मदा कालोनी , 
शाहीवाग , अहमदाबाद । ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ता 
बी जानता है कि वह संपत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
एक खुली जमीन का प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग 
गज है तथा जिसका सर्वे न० 39, 40 , 52 से 55 तक , 62 , 60 - 1 , 
असल प्लाट नं0 38, 38- ए , रेकार्ड के अनुसार सर्वे न० 39- ए 
लाट नं0 75, टी० पी० एस० नं० 22, एफ० पीवें नं0 172 , 
है तथा जो पालडी, अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 
17- 6 - 75 वाले दस्तावेज नं . 8018 में दिया गया है । 

जे० करिया 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 1, अहमदाबाद 
तारीख : 6 - 2 - 1976 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी०एन०एस० ------ -- - ---- - -- 


अायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री रामप्रसाद प्रह्लादजी पटेल , 3 शंकर को प्रा . 
हाउसिंग सोसायटी लि . नाराणपुरा चार गस्ता अहमदाबाद । 
( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री हरीश अम्बालाल कपासी . 

( 2 ) हेमन्त अम्बालाल कपासी , 4 नवीन पार्क , रेलवे 
क्रासिंग के पास , अहमदाबाद - 13 ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज - 1 , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 27 जनवरी , 1976 
निदेश सं० ए० सी० क्यू - 23- - 1 - 695 ( 260 ) / 1 - 1/ 
75 - 76 - - अतः मुझे , जेल कथूरिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० सर्व नं० 88 , 89 तथा 100 , याडज़ गांव , 
टी० पी० एस० नं02, एस . पी० नं . 3, है, जो शंकर सोसायटी , 
नाराणपुरा , अहमदाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
म और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 17 - 7 - 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


एक दो मंजला मकान , जो 480 वर्ग गज भूमि पर स्थित है 
तथा जिसका सर्वनं 88, 89 तथा 100 है तथा जो वाडज गांव , 
टी० पी० एस० नं0 29 , नया सब प्लाट नं0 3, शकर सोसायटी 
नाराणपुरा चार रस्ता , अहमदाबाद में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
क प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० कथरिया , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अहमदाबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 


तारीख : 27 - 1 -- 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन भूचना 


1. श्रीमती शान्ताबेन जेठालाल , स्वामी नारायण मंदिर , 
टावर वाला खांचा मणीनगर अहमदाबाद । ( अन्तरक ) 
____ 2. ( 1 ) श्रीमती मगूबेन रतीलाल , 

( 2 ) , कमलाबेन नटवरलाल , जोलापुर गांव 
ता०माणंद, डिस्ट्रिक्ट : - - अहमदाबाद । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर मचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1 , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनाक 7 फरवरी 1976 
निदेश मं० 0 मी० क्यू० -- 2 3 -- 1 - 8 0 2 ( 269 )/ 1 -- 1 
75 - 76 - -- अत :मुझे जे कथूरिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
रािका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी मं० टी० पी० एम० नं0 3 एफ० पी० न० 931 
सब प्लाट नं0 3, है, जो एलिस ब्रिज पालखी अहमदाबाद में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
18 - 6 -- 1975 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिग्नित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उपत 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसजी 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


एक अविभक्त अचल संपत्ति का तीन चौथाई भाग ( 60 4 
वर्ग गज भूमि का तीन चौथाई भाग ) जिसका क्षेत्रफल 453 
वर्ग गज है तथा जिसका टी० पी० एस० नं0 3, एफ० पी० नं० 
931 , सब प्लाट नं0 3 है तथा जो एलिम ब्रिज, पालडी , अहमदाबाद 
में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 18 - 6 -- 75 वाले दस्तावेज 
न 8545 में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० कथूरिया 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, अहमदाबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 7 - 2 - 1976 
मोहर : 
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1. श्री रमिकलाल पुरषोत्तमदाम , स्वामी -नारायण मंदिर 
पायकार अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) की धाग 

याला खांचा , मणीनगर , अहमदाबाद । ( अन्तर ) 

( 2 ) ( 1 ) श्रीमती मंगू बेन रतीलाल , 
269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती कमलाबेन नटवरलाल , जोलापुर गाव , 
भारत सरकार 

ता० माणंद , डिस्ट्रिक्ट : - अहमदाबाद । ( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज - 1 , अहमदाबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोतन मम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाहियां करता है । 


अहमदाबाद , दिनांक. 7 फरवरी , 1975 
निदेश स० ए० सी० क्यू ० - 23-- 1 - 80 3( 270 )/ 1-- 1/ 
75 - 76 - - अत : मुझे जे० कथूरिया , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269-0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
पारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं०टी० पी० एस० नं0 3, फायनल प्लाट नं0931 , 
सब प्लाट नं0 3 है , जो एलिस -ब्रिज , पालडी , अहमदाबाद में स्थित 
है ( और मसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
18 - 6 - 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुख्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में धास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है :- -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीग्य से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पिसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


एक अविभक्त अचल संपत्ति का एक चौथाई भाग ( 604 
वर्ग गज भूमि का एक चौथाई भाग ) जिसका क्षेत्रफल 151 वर्ग 
गज है ) तथा जिसका टी० पी० एस० न० 3 , फायनल प्लाट न० 
931 , मब प्लाट नं0 3 है तथा जो एलिस ब्रिज , पालडी , अहमदाबाद 
में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 18 - 6 - 75 वाले दस्तावेज 
न 8546 में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के 

लिए ; और/ या , 
( ख ) सी किमी पाय या किमी धन या अन्य प्रानियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कार अधिनियम , 1957 ( 1957 
फा 27 ) के प्रयोजमार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे कथूरिया , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर यायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, अहमदाबाद 


अन अब उक्त अधिनियम की धारा 29- 

गअनसरण 
में , में , मत सधिनियम की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) श्रशीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात: - -- 
5...- 476GI/ 75 
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- 


- 


प्ररूप पाई० टी० एन० एम० -- - - - - - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती रमा साहा 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती मु० जारिणा बेगम 

( अन्तरिती ) 
3 . जनाव आम महम्मद ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

___ में सम्पत्ति है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से , किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कलकत्ता 
कलकत्ता - 16 , दिनांक 4 फरवरी 1976 
निदेश सं० टी०पार०- 57/सि०- 69/ कल०-J/ 75- 76 - - अतः 
मझे , एस० के० चक्रवर्ती, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत्त अधिनियम 
कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 16 है तथा जो तिरीहा बाजार स्ट्रीट 
कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
5 -गवर्नमेंट प्लेस नार्थ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 28- 6- 75 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम में दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रन्स रक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक मप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना 
चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए । 


__ 16, तिरिहा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता में अवस्थित , 
6 कट्टा 3 छटाक 22 वर्ग फिट जमीन पर प्राधा तैयार 
एक तल्ला , मकान का अविभाजित 1/ 6 हिस्सा । 


एस० के० चक्रवर्ती 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1 , 54 रफी अहमद 

किदवई रोड, कलकत्ता - 16 


अत : अब उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख : 4 - 2- 76 
मोहर : 


- - 


- 


- 
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( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. ( 1 ) नरेन्द्र नाथ साहा , ( 2 ) बीरेन्द्र नाथ साहा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3) रतन लाल साहा ( 4 ) सेलेन्द्र नाथ साहा ( 5) मानिक 

लाल साहा 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेज , कलकत्ता 

उक्त सम्पति के अजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
कलकत्ता-16, दिनांक 4 फरवरी 1976 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
निदेश सं० टिआर० -43/ सी0 - 32/कल-1/ 75 - 76 --- 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अत : मुझे , एस० के० चक्रवर्ती, 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 

बलू किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
जिसकी सं० 34/ 1 , 34/ 1बी० एण्ड 35 है तथा जो प्राचार्य 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रफुल्ल चन्द्र रोड और 46, सुर्भ सेन स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 5 , गवर्नमेंटप्लेस 
नार्थ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 11- 6- 75 

स्पष्टीकरण : - -इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

यथापरिभाषित हैं , वहीं अर्थ होगा , जो उस 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

अध्याय में दिया गया है । 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अनुसूची 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


ईटका स्टाक भार जो 3 4 / 1 , 34 / 1मी० एण्ड 35 प्राचार्य 
प्रफुल्ल चन्द्र रोड म 17 कट्टा 11 छटाक 13 वर्ग फिट 
जमीन पर और 461 , सूर्य सेन स्ट्रीट में 3 कट्टा 2 
छटाक 37 वर्ग फिट जमीन पर अवस्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
भुविधा के लिए ; 


एस० के० चक्रवर्ती 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज- 1, 54 , रफी अहमदकिदवई 

रोड , कलकत्ता - 16 , 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख 1- 2- 76 
मोहर . 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - -- - - - -- 


1. श्रीमती कृष्णा चटर्जी 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


2. श्रीमती कल्याणी घोष 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) बी धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1, कलकत्ता 
कलकत्ता- 16, दिनाक 4 फरवरी 1976 
निर्देश म०टिपार - 60/मी0-72/ क्ल०-I/ 75- 76 -- प्रत . 
मुझे , एस० के० चक्रवर्ती, 

आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इमर्म 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- F० से अधिक है 
और जिसकी म० 166 है तथा जो बैटकखाना रोड , कलकत्ता 
में स्थित ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 5 , गवर्नमेंट 
प्लेस नार्थ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 25- 6- 75 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के द्ण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वारविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क - में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण गे हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में कमी 
कारने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और 


प्रिमिसेज न० 166 बैटकखाना रोड कल० - 91 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 19222 का 11 ) , या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एस० के० चक्रबर्ती 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 1 , 54, रफी अहमद 
किदवई रोड़, कलकत्ता -16 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
गरण में , मैं उक्त अधिनियम , की धारा 269 ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात .- -- 


तारीख : 4 - 2-76 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 

___ 1. सर्वश्री ( 1 ) चण्डिका प्रसाद वनार्जी ( 2 ) गौरी 

बनार्जी ( 3 ) सारा बनार्जी ( 4 ) सङरी बनार्जी ( 5 ) भगवती 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बनार्जी कृपामयी मखार्जी ( 7 ) गीता चटार्जी ( 8 ) रान चटार्जी 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 9 ) अन्नपूर्णा देवी 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

___ 2. ( 1 ) अम्बिका प्रसाद बनार्जी ( 2 ) अमल कुमार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बनार्जी ( 3) अशोक कुमार बनार्जी ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , कलकत्ता -16 
कलकत्ता - 16 , दिनाक 3 फरवरी 1976 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निदेश सं० टी०आर० -62/ सी0 - 74 कल० -I/ 75- 76 -- - अत : 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
मुझे . एस० के० चक्रवर्ती , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्रापेक्ष : -- 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है और 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जिसकी सं० 6 है तथा जो टट्टी लेन कलकत्ता में स्थित 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 5 , गवर्नमेंट प्लेस 
नार्थ कलकत्ता में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
या 16 ) के अधीन तारीख 17- 6- 75 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐभ दृश्यमान 
प्रतिफल ना पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- क में 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उक्त अन्तरण लिम्बित में वास्तविक रूप से कथित नही 

उस अध्याय में दिया गया है । 
किया गया है : -- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसके बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


6 टट्टी लेन में अवस्थित लगभग 16 कट्टा जमीन पर 
पक्का दो तल्ला और प्रांशिक एक तल्ला मकान 1 अन्तरक 
का उग पर 1 / 6 हिस्सा है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


लिए : 


एस० के० चक्रवर्ती, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज- 1, 54 , रफी अहमद किदवई 

रोड , कलकत्ता -16 
तारीख : 3- 2-1976 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण म , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
प्ररूप आई० टी० एन० एस . - - - 

1 . श्रीमती शान्ति देबी गप्ता 

( अन्तरक ) 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- - - - - - -- - - -- -- 


- -- 


-- - 


2. श्रीमती गंगा देवी कुल्यिया 


( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

* 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कलकत्ता 
कलकत्ता- 16 , दिनांक 3 फरवरी 1976 
निदेश सं० ए०सी०- 232/ पार०-IV कल0/ 75- 76---- अतः 
मुझे , ए० के० बटब्याल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा 
गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
की यह विश्वास करने का कारण है किः स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित नाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से मधिक है 
और जिसकी संख्या 38-ए है तथा जो चोरबागान लेन 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रहप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कल रत्त 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख 16- 6- 1975 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वा जार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्सरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; भोर या 


38- ए चोरबागान लेन , कलकत्ता - 7 में 9 1 / 2 कट्टा 
जमीन और उस पर मकान । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


ए० के० बटव्याल, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -IV , कलकत्ता - 16 


. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग 
के अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 3- 2- 1976 
मोहर : 
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- - - - -- - - 
प्ररूप आई . टी० एम० एस०- --- --- - 

1. श्री कमल कृष्ण घोष , अभिभावक - देवरती घोष 

22/ 1ए, मोहन बाद रोड़ , कल - 23 ( अन्सरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री भोला नाथ घोष और श्रीमति शान्सिलता घोष , 44/ सी० 
भारत सरकार 

सरकुलर गार्डन रीच रोड , पी०एम० इकबालपुर , कलकत्ता 
23 । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कलकत्ता 
कलकत्ता-16 , दिनांक 4 फरवरी 1976 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए । 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
निदेश मं० ए०सी०- 40/ बार ०-II/ कल 0/ 75-76 - - प्रतः 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
मुझे , प्रार० वी० लालमोया 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 4 5 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269-घ के अधीन 

दिन का अवधि या तत्मबंधी व्यक्तियों पर मचना की 
मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

तामीन से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से अधिक है 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी 
और जिसकी सं० 22/ 1-ए० है तथा जो मोहन चांद रोड़ , 

व्यक्ति द्वारा ; 
पी० एस० बथाटगंज, कलकत्ता - 23 में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , सब रजिस्ट्रार पालोपुर सदर 

( ख ) इरा सचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
24 परगना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किमी 
का 16 ) के अधीन , तारीख 17- 9 - 75 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्नाभरी के पाम लिखित में 
को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 

किए जा सकेंगे । 
दश्यमान प्रनिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदां का जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में यथा . 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 

परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्न अन्तरण लिखित में बास्तविक 

में दिया गया है । 
रूप से कपित नही किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) शान्तरण में हुई मिमी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उममे बचने में सुविधा के लिए : 
पोरया 


22/ 1- ए मोहन चाद रोड , कल 0 - 23 में अवस्थित 
5 कट्टा 11 छटाक खाली जमीन पर रट्टी मचान है । 


( स ) की मी आर या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


पार० वी० लालमोया 

मझम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II . कलकता - 1 6 


के लिए ; 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 4- 2- 76 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० - - -- - --- 

1. मेजर सचिन्द्र नारायण राई देव बर्मा ( अन्तरक ) 


- 


- 


- 


- 


- 


2. अमिताभ आम 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

" 269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूँ । 


कार्यालय , सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - IV , कलकत्ता 


कलकत्ता, दिनांक 4 फरवरी 1976 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बख किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निवेश सं०ए०सी०- 233/ प्रार०-IV/ कल 0/ 75- 76 -- अतःमुझे , 
ए० के० बटव्याल 
ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269- ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 - 267 है तपा जो लेकटाउन , 
यमदम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पालीपर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 25- 6- 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरफ ( अन्तरकों ) 
पौर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अमसूचो 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


मौजा - पातिपकुर, प्लाट सं0- 267 , ब्लाक - बी०, लेक टाउन , 
थाना -दमदम , जिला 24-परगना में 5 कट्टा 5 छटाक 
13 स्कोयर फिट खाली जमीन । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


ए० के० बटब्याल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
54, रफी अहमद किदवई रोड , 

अर्जन रेंज -IV , कलकत्ता -16 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध 
की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 4- 2-1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- - - - 


1. श्रीमती अमिता राय 


( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. मुहम्मद सलीम 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


६ . जनाब प्रास महम्मद ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
संपत्ति है ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-1, कलकत्ता 


कलकत्ता- 16 , दिनांक 4 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाट 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० टी०आर०- 58/ सी0- 70/कल ०-I/ 75- 76 -- 
अत: मुझे, स० क० चक्रवर्ती 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० 16 है तथा जो टिरिट्टा बाजार स्ट्रीट, कल 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 5 , गवर्न 
मेंट प्रेस नाथ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख 28- 6 - 75 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐमे अंतरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

भधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है, वही अर्ष होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने 
में सुविधा के लिए ; और या 


16,, टिरिट्टा बाजार कलकत्ता में अवस्थित 6 कट्टा 
3 छटाक ! 22 वर्ग फिट जमीन पर प्राधा तैयार एक तल्ला 
मकान का अविभाजित 1/ 6 हिस्सा । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


स० क० चक्रवर्ती 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 154, रफीअहमद किदवई रोड , 

कलकत्ता-16 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में 
मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 
6 - 476GI/ 75 


तारीख : 4- 2- 76 
मोहर ; 


- - - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - 1. श्रीमती कमला राणी साहा 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2 . मुः सुलताना बेगम 

( अन्तरिती ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जनाब आम महम्मद ( वह व्यक्ति , जिसके 
भारत सरकारे 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के 
अर्जन रेंज-IV , कलकता 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


. कलकसा, दिनांक 4 फरवरी 1976 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप , - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० टी०पार०- 59/सी0- 71/कल ०-I/ 75- 76 - - अत : 
मुझे , स० क० चक्रवर्ती 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी स० 16 है तथा जो टिरिट्टा बाजार स्ट्रीट कल 
कत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
5, गवर्नमेट प्रैस नार्थ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 26- 6- 75 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण से हुईफिसी आय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमे बचने में सुविधा के लिये ; 
और/ या 


16 , टिरिट्टा बाजार स्ट्रीट , कलकता में अवस्थित 6 
कट्टा 3 छटाक 22 वर्गफिट जमीन पर प्राधा तैयार मकान 
का अविभाजित 1/ 6 हिस्सा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नही किया गया पा 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लि ; 


स० क० चक्रवर्ती 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज- I, कलकत्ता 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्थात् : - - 


तारीख : 4- 2- 76 
मोहर : 


- -- - - 


- - - 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - 

1. श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री काहला सिह गांव रनबीर 

पुरा, तहसील पटियाला । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

__ ( अन्तरक ) 
269 ( प ) ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. सर्वश्री ( 1 ) गुरमीत सिंह ( 2 ) अमरजीत सिंह 
भारत सरकार 

( 3 ) हरमीत सिह ( 4 ) हरजीत सिंह पुत्र श्री बलबीर 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिंह, गांव रनबीर पुरा , तहसील पटियाला , ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के गर्जन के लिए 
चण्डीगढ़ , दिनांक 4 फरवरी 1976 

कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या उत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


निदेश सं० पी०टी०ए०/ 1181/ 75- 76 --- अतः मुझे , 
विवेक प्रकाश मिनोचा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 268- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 

और जिसकी सं० 49 बीघे 17 बिस्व भूमि है तथा जो 
गांव रनबीर पुरा तहसील पटियाला म स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख सितम्बर, 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरफ 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से फथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को , जो उक्त 

अधिनियम के अध्यायः 20- में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


49 बीघे, 17बिस्वे भूमि जो कि गांव रनबीरपुरा , तहसील 
पटियाला में स्थित है । 

( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख न० 2873, सितम्बर, 
19.75 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय 
में लिखा है । ) 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धम या अभ्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विवेक प्रकाश मिनोचा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :-- - 


तारीख : 4- 2- 76 
मोहर : 


1736 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 28 , 1976 (ÞĦALGUNA 9, 1897 ) 


[ PARI III — SEC. I 


- 


- - - 


- 


- - - 


- " - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप पाई०टी० एम० एस० - murar 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
156, संक्टर 9 बी , पर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 

चण्डीगढ़, दिनांक 4 फरवरी 1976 
निदेश सं० पी०टी०ए० / 317/ 75 - 76 - - प्रत : मुझे, विवेक 
प्रकाश मिनोचा , प्रायकर अधिनियम 


___ 1. सर्वश्री (i) गुरदीप सिंह , ( ii ) महिन्द्र सिंह, 
(iii ) जगिन्द्र सिंह (iv ) स्वन सिंह ( v ) परदुमन सिंह 
पुत्र ईशर सिंह निवासी गांव बख्शीवाला, तह० तथा जिला 
पटियाला । 

. ( अन्तरक ) 
2. (i ) श्री महिन्द्र सिंह (ii ) श्री जगिन्द्र सिंह पुत्र 
श्री मोहन सिंह निवासी गांव बखशीवाला , तहसील तथा 
जिला पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के मबंध में कोई भी प्राक्षेप: - - 


1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 


( क ) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


मौर जिसकी सं० 78 कनाल 17 मरले भूमि ट्यूबवैल , कमरे 
और इन्जन के सहित है तथा जो गांव बख्शीवाला , तहसील 
पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख जून , 1975 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे म के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल स , ऐ में दश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण - - ईसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में 
। परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 

पध्याय में दिया गया है । । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और . 


____ 78 कनाल 17 मरले भूमि ट्यूबवैला कमरे और इन्जन 
के सहित जोकि गांव बखशीवाला , तहसील पटियाला में स्थित 
है । ( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1259, जून , 1975 
में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय में लिखा है ) । 


( ख ) एसी किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्सियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम . 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती डाग प्रकद नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


वियक प्रकाश मिनोचा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगद 


प्रतः प्रब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
मरण में . मै , उक्त अधिनियम , की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात . . 


तारीख : 4- 2 - 76 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 

1. श्रीमती कुन्दन कौर, विधवा श्री साधू सिंह निवासी 
गांव कौली , तहसील पटियाला । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


____ 2. श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी गांव 
झील , तहसील , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- - 


चण्डीगढ़ , दिनांक 4 फरवरी 1976 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० पी०टी०ए०/ 1150/ 75 - 76 - - अत : मुझे, विवेक 
प्रकाश मिनोचा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
और जिसकी सं0 44 बीघ 10 बिस्व भूमि है तथा जो 
गाव कोली , तहसील पटियाला में स्थित ( और इससे उपाबब 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अगस्त , 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


0 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और / या 


44 बीघे 10 बिस्थे भूमि जो कि गांव कौली , तहसील 
पटियाला में स्थित है । 

( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2422 , अगस्त , 
1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय में 
लिखा है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विवेक प्रकाश मिनोचा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 4 फरवरी , 1976 
मोहर : 


- 


- 


- -- 


- - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -.... - - - 

1. श्रीमति गुरबचन कौर , पुत्री श्री बखतीर सिंह निवासी 
गांव कोली, तहसील पटियाला । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री हरिदयाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह , गांव झील , 
भारत सरकार पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 
चण्डीगढ़ , दिनांक 4 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निवेश सं० पी०टी०ए०/1151 / 75- 76 - - प्रत: मुझे, विवेक 
प्रकाश मिनोचा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं0 44 बीघे 9 बिस्वे भूमि है तथा जो गांव 
कौली , तहसील पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अगस्त , 
1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
- सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
मन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


44 बीघे 9 बिस्वे भूमि जो कि गांव कौली तहसील 
पटियाला में स्थित है । 


( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2423 अगस्त , 1975 
में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विवेक प्रकाश मिनोचा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 4- 2- 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- ___ 1. श्रीमती अमर कौर विधवा श्री हरदयाल सिंह 
निवासी नाभा गेट पटियाला । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ 2. ( 1 ) श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गज्जन सिंह ( 2 ) 
भारत सरकार 

श्रीमती नछतर कौर , पत्नी श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री गज्जन 

सिंह ( 3 ) श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह निवासी 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 

चण्डीगढ़ , दिनांक 4 फरवरी 1976 
निदेश सं० पी०टी०ए०/ 614/ 75- 76- -- अतः मुझे , विवेक को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्रकाश मिनोचा , 

कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- रुपए से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० 103 कनाल 10 मरले भूमि ट्यूबवैल 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पांच हार्स पावर की मोटर और कनेक्शन के सहित है तथा जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
गांव बखाशीवाला तहसील पटियाला में स्थित है ( और इससे 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधि-- 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जून , 1975 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- क में 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
( प्रन्तरकों ) और अन्तरिती , ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे 

अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


103 कनाल 10 मरले भूमि , ट्यूबवैल , 5 हार्स 
पावर की मोटर और बिजली के कनेक्शन के सहित , जोकि 
गांव बखशीवाला, तहसील पटियाला में स्थित है । 

( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1420 जून, 
1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय में 
लिखा है ) । 

विवेक प्रकाश मिनोचा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , चण्डीगढ़ 
तारीख : 4- 2- 1976 
मोहर : 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


- - - 
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प्ररूप पाई०टी०एन०एस० - - - - 

1. श्रीमती अमर कौर , विधवा श्री हरिदयाल सिंह 
निवासी नाभा गेट , पटियाला । । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43) की धारा 

2. ( 1 ) श्री भूपिन्द्र सिंह , पुत्र श्री गज्जन सिह ( 2 ) 
269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्रीमती नछतर कौर पत्नी श्री गरनाम मिह ( 3 ) श्री वीरेन्द्र 
भारत सरकार 

सिह , पुत्र श्री गुरनाम सिह, निवासी पटियाला । ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता हूं : 
प्रर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 

उफ्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप : - - 
चण्डीगढ़, दिनाक 4 फरवरी 1976 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निदेश स० पी०टी०ए०/ 1499/ 75-76 - अतः मुझे , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
विवेक प्रकाश मिनोचा , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
इसमें इसके पश्चात उषत अधिनियम कहा गया है ), 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है और 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबब किसी 
और जिसकी सं० 97 कनाल 8 मरले भूमि है तथा जो 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
गांव बखशोवाला , तहसील पटियाला में स्थित है ( और इससे 

में किए जा सकेगे । 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 मे परिभाषित 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख जून , 1975 

हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया 

गया है । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है फि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 

अनुसूची 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपस प्रधि 
नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 

97 कनाल 8 मरले भूमि जोकि गाव बखशीवाला , 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या तहसील पटियाला में स्थित है । 

( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1421 जून , 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय 
को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 

में लिखा है ) । 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 ) का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

विवेक प्रकाश मिनोचा 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

सक्षम प्राधिकारी 
के लिए ; 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , चण्डीगढ़ 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग क अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- 


तारीख . 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 


- - - - 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - -- ___ 1. श्रीमती सर्सवती देवी , पत्नी श्री जुगल किशोर 

मारफत मै० कन्हैया लाल जुगल किशोर कपड़े के व्यापारी 

गांधी चौक हिमार , द्वारा उसके महतयार ग्राम श्री जगल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

किशोर, पन श्री कन्हैया लाल 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. ( 1 ) मेजर गुरमीत इन्द्र सिह गरेवाल, पत्र श्री 
भारत सरकार 

दविन्द्र सिह, गरेवाल ( 2 ) श्रीमती सुखलीन गरेवाल , पत्नी 

मेजर गरमीत इन्द्र सिंह गरेवाल , निवासी बसी अफगाना 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( बसी पठाना ) तहसील सरहिद , जिला पटियाला । ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज. चण्डीगढ़ 

3. ( 1 ) श्री किशन सिंह, पुत्र श्री बलवन्त मिह 683 
चण्डीगढ़ दिनाक , 4 फरवरी 1975 

संक्टर 21 -00 , चण्डीगढ़ ( 2 ) श्री सुरेन्द्र कुमार ( 3 ) श्री 
निदेश स० सी०एच०डी०/ 226/ 75- 76 - - प्रत मझे , 

फिलिप्स मारफत एस०सी०एफ० नं० 8 मैक्टर 19-डी० , 
विवेक प्रकाश मिनोचा , 

चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 

सम्पत्ति है ) 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जी के 
को धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० एस० सी० एफ० नं0 8 है , तथा जो सैक्टर 19- डी , चण्डीगढ़ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में रजिस् 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 

मे 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों 
जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पति के 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्त 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत 
अधिनियम , के अधीन कर देने के 

स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य 
आस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 

अनुसची 
1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

शाप बम फ्लैट न० 8 , सैक्टर 19- डी० , चण्डीगढ़ । 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 

विवेक प्रकाश मिनोचा 

मक्षम प्राधिकारी 
अत : अब उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 

महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
में , मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 266- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

तारीख : 4- 2-1976 
7 - 476GI / 75 

मोहर . 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - --- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, धारवार 


धारवाढ- 580004, तारीख 31 जनवरी 1976 


निदेश सं० 99/ 75- 76/एसीक्यू -~ यतः , मझे, पी० 
सत्यनारायण राव , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन धारवाढ 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- २० से अधिक है 
पौर जिसकी प्लाट सं० 6 जो मारिया पेरैरा नामक है जो 
पंजिम म्युनिसीपलिटी के हद में गास्पर उयास् में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पंजिम में भारतीय रजिस 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारोब 2- 6- 1975 के दिन , डाक्यमेंट सं० 383 के अन्तर्गत 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


___ 1. कन्फ्रेरियास रूनिदास डा इग्रेजा डी , पंजिम अपने 
प्रेसीडेंट , अटार्नी और ट्रेजरर से प्रतिनिधिरव और सभी 
पंजिम के वासी । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) मि० फिदा हुसैन ( 2 ) मिसज फातिमा 
मचेंट, ( 3 ) मि० फिरोज हुसैन मट सभी प्लाट नं0 12 , 
बिल्डिग 2 , 5 स्टार अपार्टमेंट्स , बंद गार्डन रोड, पूना - 1 
के वासी । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 
उपत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परि 
भाषित है, वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अमसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के 
लिए ; और या 


पंजिम म्युनिसीपलिटी के हद्द में गास्पर उयास में स्थित 
" मारिया पेरैरा " नामक आस्ती के प्लाट सं० जी०- 6 नामक 
जमीन का टुकड़ा जो 500 चदर मीटर मापन का है और 
जिसकी सीमाएं : 

पूरब - -प्लाट नं० जी०- 5 
पश्चिम - -- पप्लाट नं० जी०- 7 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
- था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० सत्यनारायण राव 

___ सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , धारवाड़ । 


प्रत; अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : . .. 


तारीख : 31- 1 - 1976 
मोहर : 


PART III - SEC. I ] THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 28, 1976 ( PHALGUNA 9, 1897 ) 1743 
-- -- - - -- - - - - - - -- - 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ------ - 

1. कन्फ्रेरियास रूनिदास का इग्रेजा डी पंजिम , अपने 

प्रेसीडेंट, अटार्नी और ट्रेजरर से प्रतिनिधित और सभी पंजिम 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

के वासी । 

( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. ( 1 ) फ्रॉको अगोस्टिन्हो मेनेझेस , सेंट एस्टेवाम् 

गोवा के वासी ( 2 ) मिसेज सबीना रिमा रोडिग , सेंट 
भारत सरकार 
एस्टेवाम , गोवा के वासी । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, धारवाड़ सवजूर बिल्डिंग 
धारवाड़-580004, दिनांक 31 जनवरी 1976 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० 100/ 75- 76/ एक्यू - - यत , मझे , पी . 

कार्यवाहियां करता हूं । 
सत्यनारायण राव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269-5 के अधीन सक्षम 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोषत व्यक्तियों में से 
और जिसकी प्लाट सं0 जी0- 3 है जो मारिया पेरेरा नामक 

किमी व्यक्ति द्वाग ; 
है तथा जो पंजिम म्युनिसिपॉलिटी के हद्द में गारपर डयास 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप , 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी के वायल्य , जिम ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 वा 16 ) के अधीन , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
तारीख 13- 6-1975 के दिन डाक्युमट नं0 438 के अन्तर्गत 

अन्य व्यनित द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

में किए जा सकेंगे । 
मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का जो उस्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 

है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

दिया गया है । 
उद्देष्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नही किया गया है : --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने मे सुविधा के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
पंजिम म्यनिसिपलिटी के हह में गांस्पर उयास में स्थित 
"मारिया पेरेरा " नामक आस्ती का प्लाट नं0 जी - 3 नामक 
जमीन का टुकड़ा जो 500 चदर मीटर मापन का है और 
जिसकी सीमाएं : 

उत्तर - -- इन्टर्नल रोड ; 
दक्षिण - - खुला जगह 
पूरब-- - प्लाट नं० जी०- 2 , 
पश्चिम - - प्लाट नं० जी०- 4 | 

पी० सत्यनारायण राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , धारवाड़ 
तारीख : 31- 1 - 1976 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 268-ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०----- - -- 

I, कन्फेरियास रूनिदास आ इंग्रेजा डी पंजिम अपने 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

प्रेसिडेंट, अटार्नी और ट्रेजरर से प्रतिनिधित और सभी 
पंजिम के वासी । 

( अन्तरक ) 
269- ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 

. मिसेम फिलोमिना फर्नाडम, जोए प्रावियर अलमेटा 
के बेटे कोलया के वामी ( गोवा ) 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यालय , महायषा प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
धारवाड-580004, अर्जन रज , धारवाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी 
व्यक्ति द्वारा 


धारवाड 580001, दिनाक 31 जनवरी 1976 
निदे ण म 101/ 75- 76/ ए क्य -प्रत . मझे , पी० 
गत्यनारायण राव , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 268- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से 
अधिक है 

और जिसकी प्लाट म० सी० - 8 है जो मारिय परैरा नामक 
पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में गाम्पर डायस में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनसूत्री मे और पूर्ण रुप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पंजिम में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , ता 
1 3- 6- 1975 के दिन डाक्यूमेंट में 439 के अन्तर्गत को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
अश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में गास्पर डायस में स्थित 
मारिया परैरा नामक आस्ति का प्लाट न० जी०- 8 नामक 
जमीन काट कड़ा जो 500- चदर मीटर मापन का है और जिसकी 
मीमाएं - - 

उत्तर-- -प्लाट नं० सी०- 7 
दक्षिण - -- प्लाट न० मी० - ) 
पर्व - -- इंटर्नल रोड 
पश्चिम - - खाली जगह 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० सत्यनारायण राव 

सक्षम प्राधिकारी 
गहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जत रेंज , धारवाड़ 


अतः अब उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग 
के अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की 
रुपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 31 - 1 -19765 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - ~ 

1 . कन्फ्रेरियास रूनिदास डा इग्रेजा डी पंजिम अपने 

प्रेसिडेट , अटार्नो और ट्रेजरर से प्रतिनिधित और सभी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

पंजिम के वासी 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. मिसेम मरिया मकाल्डा डिसोजा , बागा में रहने 
वाली वेलिम मलसेंटे ( गोवा ) 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज , धारवाड़ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- . 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


धारवाड़- 580004, दिनांक 31 जनवरी 1976 
निर्देश स . 102/ 75- 76/ ए-क्यू० - - यतः मुझे , पील 
मत्यनारायण राव , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ रु० से अधिक है । 
और जिसकी प्लाट मं० डी० - 6 है जो मारिया परैरा नामक 
है जो पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद में गास्पर डायस में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पंजिम में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 22- 7- 1975 के दिन डाक्युमेंट नं० 545 के अन्तर्गत 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -. 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में गाँस्पर डायस में 
स्थित " मारिया परैरा नामक प्रास्ति का प्लाट न० डी० - 6 
नामक जमीन का टुकड़ा जो 480 चदर मीटर मापन का है 
और जिसकी सीमाएं : - - 

उत्तर--- प्लाट नं० डी०- 7 
दक्षिण - - प्लाट नं० डी० - 5 
परब - - मरिया परैरा आस्थि का बाकी जगह 
गशित्तम - ~-इंटर्नल रोड 


( स्य ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या घन - कार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पी० सत्यनारायण राव 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रज , धारवाड़ 


अतः अब उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के 
अनुसरण में , मैं , " उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 31- 1-1976 
मोहर : 
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--- - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - -- - - - - - - -- 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- 

1. कन्फेरियास रूनिदास डा इग्रेजा डी० पजिम , अपने 

प्रेसिडेंट अटार्नी और ट्रेजरर से प्रतिनिधित और सभी पंजिम 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. मेसर्स जोसेफिन सोइफ - रॉय , जोनायास वाज , टीचर 
भारत सरकार 

के बेटी ( 2 ) श्री अंथोनी जॉन सोझा - रॉय , कासटेटियानो 

डि सोझा, वकील के बेटा 3. कुमारी अश्विन पीटर सोझा 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गय , मभी जिम के वासी ( अब बंले में ) ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, धारवाड 
धारवाड़-580004, दिनांक 31 जनवरी 1976 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन वे. 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० 

- - यत , 
मुझे, पी० सत्यनारायण राव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
उचित वाार मूल्य 25, 000/- रू० से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० प्लाट सं० सी० - 5 है जो मारिया नामक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
परैरा नामक है जो पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद में गॉस्पर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
डायात में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
पर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी थे 
पजिम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 1 (0 ) 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अधीन तारीख 18- 6- 1975 के दिन डाक्यमेट सं० 465 
के अन्तर्गत 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- क म 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

उस अध्याय में दिया गया है । 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) सौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- - 

अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिये , 
और/ या 


पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में गास्पर डायस में स्थित 
" मारिया पररा " नामक आस्ति का प्लाट नं० सी०5 
नामक जमीन का टुकड़ा जो 578 चदर मापन का है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


पी० सत्यनारायण राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , धारवाड़ । 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 31- 1- 1976 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई० टी० एन० एस० - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. कन्फेरियास रूनिवास डा इग्रेजा डी पंजिम , अपने 
प्रेसिडेंट , अटार्नी और ट्रेजरर मे प्रतिनिधित और सभी पंजिम 
के वासी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री डोमिंगो मन्यूल रोड्रिग्स श्री हिलारिथो रोड्रिग्स 
के बेटा संताना इल्हास ( गोवा ) के वासी ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 


( क ) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, धारवाट 
धारवाड़-580004, दिनांक 31 जनवरी 1976 
निदेश सं० 104/ 75- 76/ए०सी०क्य - -यतः, मझे , 
पी० मत्यनारायण गव 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी प्लाट सं० सी० - 14 है जो मरिया परैरा नामक है , 
जो पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में गॉस्पर डायस मे स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में औरपूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , पंजिम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम . 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 19- 6- 1975 के 
दिन डाक्युमेंट नं० 466 के अन्तर्गत को , 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में गॉस्पर डायस मे स्थित 
" मरिया परैरा ” नामक पारस्थी का प्लाट नं० सी० - 14 नामक 
जमीन का टकड़ा जो 500 चदर मीटर मापन का है और जिसकी 
मीमाएं : - - 

उत्तर----- खाली स्थल 
दक्षिण -- इंटर्नल रोड ; 
पूर्व - - साली जगह ; 
पश्चिम - - प्लाट नं० सी० -15 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


पी० मत्यनारायण राव 

____ सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, धारवाड 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---- 


तारीख : 31 - 1 -1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - -- - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. कन्फ्रेरियाम सनिदाम दा इग्रेजा डी० पंजिम , अपने 
प्रेसिडेट , अटानी और ट्रेजरर से प्रतिनधित और सभी पंजिम 
के वासी । 

( अन्तरक ) 
। धी शेख हमैन शेख ईमाक बिसिने मन का बेटा 
पजिम ( गोवा ) 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, धारवाट 
धारवाड़ - 580004 दिनांक, 31 जनवरी 1976 
निदेश सं० 105/ 75-76/ए०सी०क्य --- यत . मग , 
पी० मत्यनारायण राव 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी प्लाट सं० सी0 - 15 जो मरिया परैरा नामक 
है, जो पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में गॉस्पर डायस में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पंजिम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 21 - 6-1976 
के दिन डाकुमेंट सं0 478 के अंतर्गत , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखिम 
में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में यथा . 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
में सविधा के लिए ; और/ या 


पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द मे गास्पर डायस मे स्थित 
" मरिया परैरा " नामक आस्ती के प्लाट स० सी०-15 नामक 
जमीन का टुकड़ा जो 500 चदर मीटर मापन का है और 
जिसकी सीमाएं : 

उत्तर - खाली जगह और प्लाट न० सी० -17 
दक्षिण--- इंटर्नल रोट 
पूर्व - - प्लाट न मी० -1 -2 
पश्चिम - -प्लाट म मी -16 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
माहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


पी० मत्यनारायण राव 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज. धारवाड 


अतः पब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख . 31 - 1 -1976 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

__ अर्जन रेंज , धारवाड़ 
धारवाड़- 581004, दिनांक 31 जनवरी 1976 
निदेश सं० 106/ 75-76/ ए०सी०क्यू ० - ~ यतः , मुझे , 
पी० सत्यनारायण राव 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है । 

और जिसकी प्लाट सं० ए० - 7 जो मरिया परैरा नामक 
है , जो पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में , गॉस्पर डायस में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पंजिम में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
26 - 6- 1975 के दिन डाक्युमेंट सं० 498 के अन्तर्गत , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दस्यमाम प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


____ 1. कन्फेरियास रूनिदाम डा इग्रेजा डी० पंजिम अपने 
प्रेसिडेंट , अटार्नी और ट्रेजरर से प्रतिनिधित और सभी पजिम के 
सभी वासी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मरियो रोबरटो मसपिवटा जोसे रोबरटो एव 
रिस्टो एफ० एन० डो० एस्पिरिटो एस० मेसपिवटा का बेटा 
आल इंडिया रेडियो प्राफिस , पंजिम (गोवा ) ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 

लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन- फर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद में गॉस्पर डायस में स्थित 
मरिया पेरेरा नामक प्रास्ति के प्लाट सं० ए०- 7 नामक जमीन 
का टुकड़ा जो 550 चदर मीटर मापन का है और जिसकी 
सीमाएं : - -- 
उत्तर - - कोट्टा कोटा का डा० अलेक्सो एक्स मार्टिन्स 

का सपत्ति । 
दक्षिण --- इंटर्नल रोड । 
पूर्व - - प्लाट सं० ए०- 6 
पश्चिम-- - कोट्टा कोरा का डा पालेक्सी एक्स मार्टिन्स 

का सपत्ति । 


पी० सत्यनारायण राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , धारवाड़ 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . 
8 _ 476 GI/ 75 


सारीख : 31 - 1-1976 
मोहर : 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- - - -- 

1 . कन्फेरियास रूनीदास ला इजा छी पजिम , अपने 

प्रेसीडेंट , अटार्नी और ट्रेजरर से प्रतिनिधित , सभी पंजिम 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( गोवा ) के वासी । 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूधमा 

2. मि . फिलिस कालिस्टो परैरा, पुत्र दियोगे 

फॉन्सिस्को पेरेरा, मचेंट नेवी ग्राफिमर, सेंट एस्टायेम ( गोवा ) 
भारत सरकार के वासी । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , धारवाड़ 
धारवाड़ -580004, दिनांक 31 जनवरी 1976 
निदेश सं० 107/ 75- 76/ए०सी०क्यू ० --- यतः, मुझे , पी० 
सत्यनारायण राव 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी प्लाट सं० एफ० - 4 जो “ मरिया परैरा ” नामक 
है, जो पंजिम म्युनिसिपलिटी के हद्द में गॉस्पर डापस में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पंजिम में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
28- 6 -1975 के दिन डाक्युमेंट नं0 499 के अंतर्गत को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के रीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त , शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है , वही भर्थ होगा , जो उस 
अध्याय मे दिया गया है । 


अभुसूची 


पंजिम , म्युनिसिपलिटी के गॉस्पर डायस् में स्थित " मरिया 
परैरा " नामक आस्ती का प्लाट नं० एफ - 4 नामक जमीन का टुकड़ा 
जो 500 चदर मीटर मापन का है और जिसकी सीमाएं : --- 

उत्तर : प्लाट , एफ - 3, 
दक्षिण : प्लाट एफ - 5, 
पूर्व : इंटर्नल रोड ; 

पश्चिम : मारिया परैरा अस्ती का सम्र भाग का बंद और 
डा० अलेक्सो शेवियर मार्टिन्स का घान का खेत । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिये 


पी० सत्यनारायण राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज धारवाड 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 31 जनवरी 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- -- - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


___ 1. ( 1 ) मिसेस् नीना रेबेलो पिटों, 

( 2 ) मिसेस् , शकुंतला पिंटों मखीजा और 

( 3 ) मि० फर्नाडो पिटों , सभी कंपाल , जिम् ( गोवा ) , 
के वासी । 

( अंतरक ) 
___ 2. मिसेस् बेमिरा रिटा सोझा गोम्स , “ सी श्रीम " बिल्डंग 
मीरामार, पंजिम् ( गोवा ) के वासी । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज धारवाड 


धारवाड- 580004, दिनांक 31 जनवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


निदेश सं० 108 / 75 -76/ १० सी० क्यू०:---यतः, मुझे , 
पी० सत्यनारायण राव 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० आस्ती है, जो पं जिम् मुनिसिपालिटी के हद में 
साटा इनेइन में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पंजिम् 28 
जून , 1975 के दिन डाक्युमेंट नं0 497 के अन्तर्गत में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
19 ( 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, ओ भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त . 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और/ या 


अनुसूची 
28 जून , 1975 के दिन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पंजिम् में रजिस्ट्रीकृत डाक्युमेंट नं० 497 में वर्णित पास्ती । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या मभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० सत्यनारायण राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज धारवाड 


तारीख : 31- 1 - 1976 


अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


मोहर : 


1752 


THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 28, 1976 (PHALGUNA 9, 1897 ) 


[ PART III - SEc . i 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - - -- --- 


( 5 ) बी० आर० प्रसाद ( अल्पवयस्क , प्रतिनिधि व रक्षा 
कर्सा माता श्रीमति ललितम्मा, नं0बी0- 80 समीरपरम , केंपेगौड़ 
नगर , बंगलूर -18 । 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


. ( 1 ) श्री बी० एस० माधव , 
( 2 ) श्रीमती कमला माधव पत्नी श्री माधव 

( 3) कुमारी सुभा माधव सुपुत्री श्री बी० एस० माधव नं० 
78 राणोनीराव रोड, बसवनगुरी बंगलूर - 4 ( अन्तरिती ) 


4. श्री बी० पार० भगवान पिता स्व० श्री बी० रामकृष्णय्या 
नं० ई - 262 , अमर कोलोणी नई दिल्ली । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के तर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उन त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए आ सकेगे । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 
बंगलूर, दिनांक 22 जनवरी 1976 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 4408/ 75 - 76/ एक्यू० बी० : - - 
यतः मुझे पार० कृष्णमूर्ति , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 1 4 3 है , तथा जो 7 वां ब्लाक , 7 मैनरोड , 
जयनगर, बंगलूर-II में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप से योणत है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयनगर 
बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन ता० 5 जून , 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दुश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्त 
रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 

सुविधा के लिए ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए ; 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) बी० विश्वेश्वरय्या , प्रधान अध्यापक , सरकारी 
हाई स्कूल , गुडिझंडा, कोलार जिला । 

( 2 ) श्रीमती ललितम्मा पत्नी स्व . श्री बी० रामकृष्णय्या 
( 3 ) बी० आर० सत्यानारायण 
( 4 ) बी० पार० कृष्णमूर्ति 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क मे परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( दस्तावेज सं० 886/ 75 -76 ता० 5 जून , 1975 ) 

खाली भवन प्रवस्थान नं0 143 Vब्लाक , जयनगर एक्स 
टेशन , बंगलूर ( 7 मैन रोड ) । 
अवस्थान मोवफल : - - 
पूर्व से पश्चिम : 90 । 

है 4050 वर्ग फीट 
उत्तर से दक्षिण : 45 ) 
सीमाएं : --- 

पूर्व : सड़क 
पश्चिम : अवस्थान नं० 88 . 
उत्तर : अवस्थान नं0 44 और 
दक्षिण : अवस्थान नं0 142 

भार० कृष्णमूर्ति , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , बंगलूर 
तारीख : 22 जनवरी 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० ----- ----- ___ 1. श्रीमती मनियम्मा पत्नी चिक्करांमय्या सुदगण्टप्पालया 

नवरकेरे, बंगलूर । 
अायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सम्पतराज न० 17 वेर्ली 
भारत सरकार 

स्ट्रीट, लांगफोर्ड रोड बंगलूर । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , बंगलूर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
बंगलूर,दिनांक 20 जनवरी 1976 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निर्देश सं० सी० आर० 4414/ 75- 76/एक्यू ० बी० - - यत : 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
मुझे पार० कृष्णमूर्ति :- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 । 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 145 सर्वे० नं० 87/ 1 है , तथा जो पाए 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
गोडि , बंगलूर (डिवीजन न० 62 ) में स्थित है ( और इससे उपा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
अधिकारी के कार्यालय , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( 1908 का 16 ) के अधीन ता० 13 जून , 1975 को 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

गया है । 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 

अनुसूची 
( दस्तावेज सं० 1013/ 75- 76 ता० 13 जून 1975 

अवस्थान नं0 145- सर्वे० नं० 87/ 1 मे जो प्राङगोडि बंगलूर 
( 2 ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

डिवीजन नं० 62 में स्थित है । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अम्तरका के 

क्षेत्रफल : - - 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 

पूर्व से पश्चिम : 60 । 

2700 वर्ग फीट 

उत्तर से दक्षिण 45 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

सीमाएं : - - 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

पुर्व : सड़क 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - भार 

पश्चिम : मको फाक्टरी भमि 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

उत्तर : रामरेड्डी का प्रवस्थान और 
अन्तरिती द्वारा प्रकाट नहीं किया गया था या किया 

दक्षिण : यल्लम्मा का घर 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 

आर० कृष्णमूर्ति 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मत: अब उफ्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 

अर्जन रेंज , बंगलर 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1) तारीख : 20 जनवरी 1976 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

मोहर : 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० -- - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) श्री अन्तोणी अलेक्सिस डिजोजा पिता श्री पी०जी० 
डिजोजा 

( 2 ) श्रीमती डीरोनी सबिता डिजोजा पत्नी ए० ए० 
डिजोजा नं ० 22 ग्रांट रोड बंगलूर में रहने वाले 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) कुमारी जयशीला पिल्ले 

( 2 ) कुमारी जयमाला पल्लै ( अल्पवयस्क ) प्रतिनिधि 
पिता व रक्षाकर्ता श्री के० पी० पिल्लै । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 
बंगलूर, दिनांक 22 जनवरी 1976 
निर्देश सं० सी० पार० 62/4484/ 75-76/ एक्यू० बी०: -- 
यत : मुझे प्रार० कृष्णमूर्ति 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 22/ 9 है तथा जो ग्रांट रोड सविलि स्टेशन 
बंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी 
नगर बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन ता० 27 जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
भन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परि 
भाषित है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भोर 


4 


. 


( दस्तावेज सं० 1115/ 75-76 ता . 27 जून 1975 ) 

सम्पत्ति जो कोने में खाली अवस्थान जो 22/ 9ोटरोड सिविल 
स्टेशन बंगलूर ( पुराना नं0 31 ग्रांट रोड बंगलूर ऊरगम हाऊस 
का भाग ) 
अवस्थाम क्षेत्रफल 
पूर्व से पश्चिम : 77 । 

7546 वर्ग फीट 
उत्तर से दक्षिण : 98 
सीमाएं : 

उत्तर : पडोस की जमीन 
दक्षिण : अवस्थान नं० 22/ 8 
पूर्व : सड़क 
पश्चिम : पडोस की जमीन 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्रार० कृष्णमूर्ति 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज बंगलूर 
तारीख : 22 जनवरी 1976 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम . की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- 


- - 


- - - 


- 


-- - - - 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- -- - - 

1. श्री १० रामकृष्ण S /o श्री के ० अप्पा रेड्डी 

( 2 ) अप्पा रेड्डी उर्फ बाबु उर्फ अनिल कुमार 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 3 ) श्रानन्द 
26 9-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

कर्ता श्री ए . रामकृष्ण जो हरपनहल्ली गांव जिगनी होब्ली 

श्रानेकल तालूका बंगलूर जिला तथा नं 119 से 1124 इस्ट एण्ड 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

रोड ( राष्ट्रीय विद्यालय सरक ) विश्वेश्वरपुरम बंगलूर- 4 
में रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज , बंगलूर 

2. श्रीमती डी . मनोरांजितम्मा पन्नी डी० बेनुगोपाल 
बंगलूर दिनांक 22 जनवरी 1976 

नं0 43-- 10वां क्रासपार्क के एरिया विल्सण गाउंन बंगलूर - 27 या 

नं० 62 V मैन विल्सन गार्डन बंगलूर- 2 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 4498/ 75- 76/ एक्यू ० 

( अन्तरिती ) 
बी० : - - यतः मुझे पार० कृष्णमूर्ति , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

लिए कार्यवाहियां करता 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० खाली अवस्थान नं० 11/ 1 व 11 / 1 - 2 है 

सूचमा की तामील से 30 दिम की अवधि , जो 
तथा जो विल्सन गार्डन बंगलूर - 2 7 में स्थित है ( और इससे उपा 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

प्रोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
कारी के कार्यालय जयनगर बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन ता० 10 जून 1975 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

फिसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
दण्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 

अनुसुची 
कथित नहीं किया गया है:- -- 

( दस्तावेज 933 / 75 - 76 ता . 10 जून 1975 ) 

खाली अवस्थान न० 11 / 1 और 11 / 1 - 2 जो विल्सन 

गार्डन बंगलूर ( पुराना नाम अरेकम्पन हल्ली ) में स्थित । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उमत 

अवस्थान क्षेत्रफल : 
अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

पूर्व से पश्चिम : 70 ) 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

1960 वर्ग फीट 
भीर / या 

उत्तर से दक्षिण 28j 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

सीमाएं : - -- 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

पूर्व : सरकारी जमीन 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -फर 

पश्चिम : रामय्या की जमीन 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

उत्तर : नरसिंहय्या की जमीन 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

दक्षिण : सड़क 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 

पार० कृष्णमूर्ति 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज बंगलूर 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा तारीख : 22 जनवरी 1976 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

मोहर : 


है । 
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प्ररूप 


आई० टी० एम० एस . - - - -- - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री ए० एस० वेणुगोपाल S/ o स्वा० ए० एस० श्रीनिवासन 
अय्यर नं० 28 सिधी कालोनी बंगलूर ( अन्तरक ) 

( 1 ) 2. श्री ए० एम० श्रीनिवासन s/o स्व० ए० के० 
शिवारम अय्यर 

( 2 ) श्रीमती राधा श्रीनिवानस पत्नी श्री ए० एस० श्री 
निवासन दोनों नं० 6 डा कास्टा ले पाउट कूक टाउन बंगलूर- 5 
में रहने वाले । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि जो भी भवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
म्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 
बंगलूर, दिनाक 22 जनवरी 1976 
निर्देश सं० सी० पार० 62/ 4541 /75 - 76/ एक्यु० 
बी०: ---यतः मुझे प्रार० कृष्णमूर्ति , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है, 
और जिसकी सं० 49/ 3 खाली अवस्थान है तथा जो चर्लस कांपल 
रोड काक्स टाउन सिविल स्टेशन में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय शिवाजी नगर बंगलूर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ता० 16 जून 1975 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
फा उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है :-- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत 

उक्त अधिनियम के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
पचने में सुविधा के लिए ; और/ या , 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य 

मास्तियों को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
( दस्तावेज सं० 1172/ 75- 76 ता० 19 जून , 1975 ) 

खाली अवस्थान मुनिसिपल नं0 49/ 3 जो चालीस काम्पल 
रोज काक्स टाउन सिविल स्टेशन बंगलूर (डिवीजन नं0 49 ) 
में स्थित है । 

अवस्थान क्षेत्रफल : 
पूर्व से पश्चिम 50 . 6 ) 

2020 वर्ग फीट 
उत्तर से दक्षिण 40 
सीमाएं : - -- 

पूर्व : मकान नं0 49/ 4 
पश्चिम : मकान नं0 49/ 2 
उत्तर : दक्षिण रेल 
दक्षिण : 25 फीट सड़क 

प्रार० कृष्णमूर्ति 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 
तारीख : 22 जनवरी 1976 
मोहर : 


अतः अब , सक्त अधिनियम की धारा 26947 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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प्ररूप० आई०टी० एन० एस० - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 

बंगलूर , दिनांक 20 जनवरी, 1976 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 4627/ 75- 76/ क्यू० 
बी०: ---यत : मुझे , आर० कृष्णमूर्ति , 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० 13- ए , नं0 1 / 21 का भाग है, तथा जो राजमहल 
विलास एक्सटेंशन, वेल्लारी रोड, बंगलूर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ता० 16 जून , 
1975 को 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 

करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसी फिसी आय या किसी धम या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने में 

सुविधा के लिए । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: -- - 
___ 1. मैसर्स विश्वराम होटल्स लिमिटेड नं ० -1/ 21 , वेल्लारी 
रोड, बंगलूर - 6 

( अन्तरक ) 
रजिस्टर्ड माफिस : नं० 1 हनुमान रोड, मार्शल हाउस , 
नयी दिल्ली - 1 । 
9 - 476 GI / 75 


2. श्री एम० एस० रामधन्दा S/ o स्व० श्री ए० श्रीरंगय्या 
शेटी नं० : 1137 इस्टेर्ण एक्सटेंशन, मंडया । 

( अन्तरिती ) 
_ _ 4. मैसर्स रेउरोस नं , 42 कस्तूरबा रोड क्रास , बंगलूर - 1 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जनता है कि 

वह सम्पत्ति में इतिबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उपप्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित हैं , यही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
( दस्तावेज सं० 1 250/ 75- 76 ता . 16 जून 1975 ) 
सपत्ति जो कोने में खाली अवस्थान है जिसका नं० 13- ए 
है और जो नं० 1/ 21 राजमहल विलास एक्सटेंशन का भाग है 
और जो वेल्लारी रोड, बंगलुर में स्थित है । 
अवस्थान क्षत्रफल : 
पूर्व से पश्चिम 45 

2700 वर्ग फीट 
उत्तर से दक्षिण 60 
सीमाएं : - - 

पूर्व : जमीन नं० 14 
पश्चिम : सड़क 
उत्तर : जमीन नं० 13- बी व 
दक्षिण : सड़क 

आर० कृष्णमति 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज ,बंगलूर 
तारीख 20 जनवरी , 1976 
मोहर : 


- - - 
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प्ररूप भाई० टी० एन० एस० -... 

2. श्रीमती पी० सत्यकुमारी पत्नी ए० वी० परमपिावन 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नं० 573, पालस अय्यर प्रोरचर्डम बंगल र - 6 । 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

4. मैसर्स रेडोस न० 42 कस्तूरबा रोड क्रास बंगल र- 1 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 
अर्जन रेज , बगलूर , 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
बगलू र दिनाक 20 जनवरी 1976 

वह सम्पत्ति मे इतिबद्ध है ) 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 4 6 28/ 75- 76/ एक्य । को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
बी० :----यत : मुझे प्रार० कृष्णमति , 

लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः- - 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- स्व के अछीन सक्षम अधिकारी को , यह 

( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख्न से 45 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी स० 13-बी० नं0 1 / 2 1 का भाग है , तथा जो राज 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
महल विलास एक्सटेंशन , बेल्लारी रोड, मे स्थित है ( और इससे उपा 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , गांधीनगर बंगलूर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1908 ( 1909 का 16 ) के अधीन ता० 16 जून , 1975 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रति 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , स्पष्टीकरण:-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में 
( भम्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 

दिया गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अनुसूची 
( क ) मन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत , उक्त 

( दस्तावेज स० 125 2/ 75- 76 ता . 16 जून 1975 ) 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 

खाली अवस्थान नं० 13-बी० , जो मकान न० 1/ 21 का 
लिए ; मौर/ या 

भाग है और नं० 1/ 21 राजमहल विलास एक्सटेंशन बल्लारी 

रोड बंगलूर- 6 में स्थित है । 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

अवस्थान क्षेत्रफल : 
को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उफ्त 

2700 वर्ग फीट 
पूर्व से पश्चिम 45 

अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 

उत्तर से दक्षिण : 60 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नही 

सीमाएं : - - 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

पूर्व : जमीन का टुकड़ा नं0 14 
में सविधा के लिए ; 

पश्चिम : सडक 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 

उत्तर : जमीन का टुकड़ा नं० 12 व 
मे , मैं उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा 

दक्षिण : ज़मीन का टुकड़ा नं० 13- ए 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

प्रार० कृष्णममूर्ति 
___ 1. मैसर्स विश्वरामा होटल्स लिमिटेड 1/ 21, बेल्लारी 

सक्षम प्राधिकारी 
रोड, बंगलूर - 6 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 
रजिस्टर्ड दफ्तर : नं0 1 हनुमान रोड ,माल हाउस नयी 
दिल्ली - 1 । 

तारीख : 20 जनवरी , 1976 
( अन्तरक ) मोहर : 
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( 3 ) बेलगांव बैंक ( I मंजिल ) 
( 4 ) बेलगांव बैंक ( II म जिल ) , 
( 5 ) प्रकाश टेक्सटेल्स ) , 
( 6 ) सुब्बय्य शास्त्री , ( III ) मंजिल ) , 
( 7 ) श्याम सुन्दर ( II[ व [ V मंजिल ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में मम्पत्ति है ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , बंगलूर 

बंगलूर, दिनांक 20 जनवरी 1976 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 46 30/ 75 - 76 / ए० सी० क्यू ० / 
बी0.---यतः मुझे प्रार० कृष्णमूर्ति 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269- द्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० ------------- है, तथा जो पुराना नं० 27 व 39 
नया नं0 58 व 61 चौड़ेश्वरी मन्दिर 
स्ट्रीट , बंगलूर- 2, में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , गांधी नगर, बगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन ता० 17 जून, 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; मौर/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में 
मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : 

1. श्री के० नारायणसा पिता श्री चिक्ककृष्णसा मालिक 
कबाड़ी टैक्सटेल्स नं० 58-चौडेश्वरी टेंपल स्ट्रीट , बंगलर- 2 । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती रुकमणी बाई लड़की श्री हबीब हरिमा नं० 10 
दर्जीपेट , बंगलर -53 । । 

( अन्तरिती ) 
3. ( 1 ) मैसर्स कबाड़ी टेक्सटाइल्स 

( 2 ) एम० पी० शाह , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से , किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम , के अध्याय 20- क में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसची 
दस्तावेज सं . 1267/ 75-76 ता 17 जून , 1975 / 
सम्पत्ति पुराना म्यनिसिपल न० 27. व 39 और नया नं0 58 
व 61 जो नं . 61 चौडेश्वरी टेपल स्ट्रीट , बंगलर- 2 ( डिवीजन 
न० 41 ) में स्थित है । 
अवस्थान क्षेत्रफल :-- -- 
पूर्व से पश्चिम : 33 9 " ) 

विक्रय पत्र के अनुसार 
उत्तर से दक्षिण : 29 6 " 
भवन संवन क्षेत्र 


। 


निचली मंजिल : 550 वर्ग फीट 
पहला मंजिल : 550 वर्ग फीट 
II व III मंजिल : 550 वर्ग फीट 
IV मंजिल : 450 वर्ग फीट 


लगभग समर्पित 
पत्र के अनुसार 
( अन्तरिती का ) 


सीमाएं : - -- 

पूर्व चामण्डेश्वरी टपल स्ट्रीट 
पश्चिम : कोणसखन्सी रोड व निजी सम्पत्ति 
उत्तर : चौडेश्वरी टेपल स्ट्रीट व 
दक्षिण : सीताराम सेट ठी , नीलमंगला की दूकान । 

पार० कृष्णमति 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक ग्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलर 
तारीख . 20 जनवरी , 19769 
मोहर : 
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( 2 ) तोमस 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 3 ) भानु नायर 
धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 4 ) पी० एल० दास 

वीर राजु 
भारत सरकार 

( 6 ) शांतकुमार 

( 7 ) एन० आर० माने 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुमत (निरीक्षण ) 

( 8 ) काशीनाथ शास्त्री 
अर्जन रेंज , बंगलूर 

( 9 ) एम० ए० सुब्बाराया 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
बंगलूर, दिनांक 20 जनवरी 1976 

में सम्पत्ति है ) 
निर्देश सं० सी० आर० 62/ 4639/ 75- 76/ए० सी० एक्यू०/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
बी० : - - यतः, मुझे प्रार० कृष्णमूर्ति 

कार्यवाहियां करता हूं । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

तामील से 30 दिम की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० 1075/ 36 है, तथा जो 12 क्रास , कोदण्डराम 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पुरम , वैयालिकाविल एक्सटेंशन बंगलूर- 3 में स्थित है ( और इससे 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिकारी के कार्यालय , गांधीनगर , बंगलूर- 3 में रजिस्ट्रीकरण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ता० 24 जून , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
1975 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 

गया है । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है 

अनुसूची 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) , और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय ( दस्तावेज सं० 1361/ 75- 76 ता० 24 जून 1975 ) 
पाया गया प्रतिफल,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

सम्पत्ति मुनिसिपल नं० 1075/ 36 - 12 क्रास , कोदण्ड 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

रामपुरम वैयालिकाविल एक्सटेंशन, बंगलूर- 3 । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अवस्थाम क्षेत्रफल 
अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

पूर्व से पश्चिम : 30 . 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 

2 1950 वर्गफीट , विक्रय पन्न 

उत्तर से दक्षिण : 65 
लिए ; और/ या 

के अनुसार 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

मवम संवत क्षेत्र : 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

निचली मंजिल : 1120 वर्ग फीट 

पहली मंजिल : 1120 वर्ग फीट 
का 11 ) या " उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 

3360 वर्ग फीट 

दूसरी मंजिल : 1120 वर्ग फीट 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

सीमाएं : - - 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

पूर्व : श्रीमति अलदल मादप्पा की संपत्ति 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 

पश्चिम : अवस्थान नं0 13 पर बनाया घर 
प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 

उत्तर : सड़क व 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

दक्षिण : श्री वेंकटराय्या की संपत्ति । 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

आर० कृष्णमूर्ति 
श्री ए० एस० चिन्नस्वामी राजु S/ 0 अक्कल राजु , नं० 294 

सक्षम प्राधिकारी 
अप्पर पालस प्रोचंडस बंगलूर - 6 । 

( अन्सरक ) 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
2. श्रीमती शारम्मा पत्नी श्री के ० नारायणशेट्टी नं० 1572, 

अर्जन रेंज, बंगलूर 
220 क्रास , नागप्पा हलाक , श्रीरामपुरम , बंगलर । 

तारीख 20 जनवरी , 1976 
( अन्तरिती ) मोहर : 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री मसा सिंह, सुपुत्र श्री भगत सिंह, जी0 - 16, राधे पुरी , 
गोंदली नगर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सत्या पाल मलहोत्रा ( 2 ) नन्द किशोर मलहोत्रा 
( 3 ) अशोक कुमार मलहोत्रा ( 4 ) विनोद कुमार मलहोत्रा 
( 5 ) राजिन्दर कुमार मलहोत्रा ( 6) सतीश कुमार मलहोत्रा 
मभी सुपुत्र श्री लाल चन्द्र मलहोत्रा , निवासी 1255 , सुभाष रोड, 
गोंदली नगर , शाहदरा , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2 , दिल्ली - 1 


नई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ०/ 11/ 365/ 1041/ 75 
76 -~- अतः मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 89 ( 122- 39, प्लाट नं0 34 ) है , जो शंकर 
नगर, शाहदरा , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन ता० जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
के कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तया पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


एक मजिला मकान जोकि 120 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट 
पर बना हुआ है, जिसका नं० 89 ( 122 - 39 प्लाट नं0 34 ) 
है , शंकर नगर , आजाद नगर के पास , शाहदरा , दिल्ली में स्थित 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ), या उक्त अधिनियम या धन-फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिये ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित स्यक्तियों, अर्थात : --- 


तारीख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ - - 


___ 1. श्री प्रीतम सिंह लामबा , सुपुन एस० सुन्द्र सिंह, एफ०9/ 
5, माडल टाउन , दिल्ली - 9, अपने तथा श्रीमती सनेह लता पत्नी , 
श्री राजिन्दर सिंह के लिए जनरल पावर प्राफ अटारनी ( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. नारेश कुमार जैन , सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जैन , निवासी 
बी - 3/ 8, माउल टाउन , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अर्जन रेंज -2, 4/4-ए, प्रासफ अली रोड , दिल्ली -1 

नई दिल्ली -1, दिनांक 4 फरवरी 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु०/ 11/ 2195ए/ 1042) 
75 - 76 - - अत : मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० बी० - 3/ 8 है, जो माडल टाउन , दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून , 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
पही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


एक ढाई मंजिला मकान जो 82 . 2 वर्ग गज प्लाट पर बना 
हुआ है, जिसका नं ० बी -- 3, ( बी - 3/ 8) है, माडल टाउन, 
दिल्ली में स्थित है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और / या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 19 22 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिलनी - 1 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 


ताराख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई टी० एन० एस०-- - -- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री कुन्दन लाल सहगल , सुपुत्र स्वर्गीय श्री राय बहादुर 
एल . चम्मन लाल सहगल , निवासी 6/ 18 , ईस्ट पटेल नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. श्री जगदीश्वर लाल सहगल, सुपुत्र श्री कुन्दन लाल 
महगल , 6 / 18, ईस्ट पटेल नगर , नई दिल्ली ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप . --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यमितयों में से 
किसी म्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज 2, 4/ 14-ए, आसफ अली रोड , दिल्ली-- 1 

नई दिल्ली-- 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्य ० / 11/ 21 17/ 1043/ 
75 - 76 --- अतः मुसे , एस० एन० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) , (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
भधिक है 
और जिसकी सं० 6/ 18 का 1/ 4 भाग है, जो ईस्ट पटेल नगर, 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जून 1975 को 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनिमम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


एक मंजिला मकान का 1 / 4 भाग जो 200 वर्ग गज क्षेत्रफल 
के प्लाट पर बना हुआ है, और नं० 18, ब्लाक नं0 6, ईस्ट पटेल 
नगर , नई दिल्ली में है । यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है : - - 

पूर्व : मकान नं० 6 -ई/ 19 
पश्चिम : मकान नं0 6--ई /17 
उत्तर : रोड 
दक्षिण : सविस लेन 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2/दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 


तारीख : 4 फरवरी , 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री प्रताप सिंह सुपुत्र एल० रघुबीर सिंह जैन ( 2 ) श्री 
अशोक प्रताप सिंह, सुपुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी 3, महारानी 
बाग , नई दिल्ली इनके अटारनी मेजर जनरल विरेन्द्र सिंह 
( रिटायर्ड ) ( 3 ) मेजर जनरल वीरेन्द्रा सिंह, सुपुत्र एल० रघबीर 
सिंह जैन, निवासी पार० बी० बिल्डिंग, कश्मीरी गेट , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज/ 2, 4/14-ए, आसफ अली रोड , दिल्ली - 1 

नई दिल्ली - 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 


2. श्री चन्द्र प्रकाश, सुपुत्र श्री टीका राम , निवासी 1138, 
प्रेम गली , कश्मीरी गेट , दिल्ली ( 2 ) श्री कृष्ण कुमार, सुपुत्र श्री 
मेवा राम , निवासी 820, छोटा बाजार, कश्मीरी गेट , दिल्ली 
( 3 ) श्री माहेश चन्द्रा , सुपुत्र श्री विशम्बर दया , निवासी 1416, 
थाबी गंज, कश्मीरी गेट , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ०/ 11/ 2104/ 1044) 
75 - 76 - - यतः मझे एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 1288 (निजी नं० 1288 - बी ) है, जो बारा 
बाजार , काश्मीरी गेट , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
1908 का 16 ) के अधीन ता० जून 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पीर यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्सरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में , वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) १० 


दिन के भातारा 
, अधोहस्ता 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो 

उक्त अधिनियम , के अध्याय 20-क में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और / या 


अनुसूची 
एक प्लाट जिसका क्षेत्रफल 154 1/ 4 वर्ग गज है , और नं० 
1288 तथा निजी नं० 1288 - बी है, कश्मीरी गेट , दिल्ली में स्थित 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 4 फरवरी, 1976 


मोहर : 
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प्ररूप आई० टी एन . एस . - -.. 


आयकर अधिनिमम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
__ भाग : 6 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन -रेंज 2, 4/14-ए आसफ अली रोड, दिल्ली - 1 


1. श्री धर्म पाल चौधरी, मपल चौर परश्यामदास ( 3 ) 
श्री हाकाम राय, गुल श्री हेम राण, निवासी 9/ 16ए , विजय 
नगर, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कौशल्या देवी , पत्नी श्री पत राम गर्ग ( 2 ) 
श्रीमती उषा गुप्ता , पत्नी श्री रूप चन्द , दोनों निवासी , 2/ 29 , 
रूप नगर , दिल्ली - 1 । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


नई दिल्ली - 1 , दिनांक 4 फरवरी 1976 


उक्त सम्पत्ति के अर्जम के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि था तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि पाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोन्स 
ध्याक्तयों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उमत स्थावर सम्पत्ति में हितमद फिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु ०/ 11 / 2081/10 451 
75 - 76/ अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसफा उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० बी० - 23 टेगोर रोड है , जो आदर्श नगर , दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
ता० जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीप ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कषित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
एक प्लाट जोकि 238 वर्ग गज क्षेत्रफल की भूमि पर बसा हुआ 
है , जिसका नं० बी - 23 है, आदर्श नगर , टैगोर रोड़, दिल्ली में है । 
यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है । 

पूर्व : प्लाट नं० 25 
पश्चिम : प्लाट नं० 21 
उत्तर : रास्ता 15 
दक्षिण : टैगोर रोड़ 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० एम० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली, नई दिल्ली -- 1 


अतः अब , उम्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उफ्त अधिनियम , की धारा 269- 1 की उप 
भारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
10 - 476 Gl/ 75 


तारीख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई. टी . एन० एस० - --- -- - - - - - 

1. श्री राजिन्द्र सिंह , सुपुत्र श्री जागीर सिंह , 9, एन० उब्ल्यू० 
ए०, पंजाबी बाग, नई दिल्ली । 

( अन्सरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. मै० भाटला एण्ड कं० लि०, बी0 -- 2/ 8 , माडल टाउन , 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूबमा 

दिल्ली इनके डायरेक्टर श्री राम चन्द भाटला के द्वारा ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. मै० ब्लू लाइन फाइनैन्स (प्रा० ) लि० , 8380/ 7, 

रोशनपारा रोड, दिल्ली - 7 । 
अर्जन रेंज 2, दिल्ली - 1 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
नई दिल्ली- 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 

को यह सूचना मारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ 11/ 2127/ 1046/ 

कार्यवाहियां करता हूं । 
75 - 76 - - अतः मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल , 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० 8380/ 7 के पहली मंजिल का 1/ 5 भाग है, जो 

किसी व्यक्ति द्वारा 
रोशनपारा रोड़, दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
लय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हिसबद किसी 
का 16 ) के अधीन जून 1975 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

में किए जा सकेंगे । 
मुल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 + में परिभाषित 
प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

है , वही अर्थ होगा , जो उस भध्याय में दिया 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और • अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

गया है । 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


पहली मंजिल के कुछ हिस्से का 1/ 5 भाग जिसका नं० 
8380/ 7 , वार्ड नं 12 है, रोशनपारा रोड़ , दिल्ली - 7 में 
स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


एस० एम० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली, नई दिल्ली -- 1 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उपस अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीब : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई. टी . एन . एस . - - ___ 1. श्री रषबीर सिंह, सुपुत्र श्री वाजीर-सिह , 9, एन० उम्स्य . 
ए० , पंजाबी बाग , नई दिल्ली । - 

अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. मै० भाटला एण्ड कं० लि० , बी - 2/ 8, माडल टाउन , 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

दिल्ली , इनके डायरेक्टर श्री रामचन्द भाटला के द्वारा । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


___ 3. मै० ब्ल्य लाइन फाइनैन्स ( प्रा० ) लि० , 8380/ 7 , 
रोशनमारा रोड , दिल्ली - 7 । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 


अर्जन रेंज 2, दिल्ली - 1 


नई दिल्ली - 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू० / 11 / 2128/ 1047/ 75 
76 -~-प्रतः मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत मधिनियम 
कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 12/ 8380 के पहली मंजिल का 1/ 5 है , जो 
रोशनपारा रोड़, दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन जून, 1975 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफूल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 
पहली मंजिल के कुछ हिस्से का 1/ 5 भाग जिसका नं० 
8380/ 7 , वार्ड नं . 12 है , रोशनारा रोड़ , दिल्ली - 7 में 
स्थित है । 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उफ्त अधिनियम या धम -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली, नई दिल्ली - 1 


प्रतः अन उक्त अधिनियम की धारा 268-7 के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनिया की धारा 269 की उपधारा ( 1) 
फे अग्रीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 4 फरवरी 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- - - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


__ 1. श्री मोहिन्द्र सिंह , सुपुत्र श्री जागीर सिह , 9 - एन० उन्ल्यू . 
ए०, पंजाबी बाग , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


2. मै० भाटला एण्ड क लि० , बी० 2 / 8 , माएल टाउन , 
दिल्ली इनके डायरेक्टर श्री रामचन्द भाटला के द्वारा । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


___ 3. मै० ब्लू लाइन फाइनेन्स ( प्रा . ) लि०, 8380/ 7, 
रोशनआरा रोड़, दिल्ली - 7 । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद मे 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायफ प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, नई दिल्ली - 1 
नई दिल्ली - 1, दिनाक 4 फरवरी , 1976 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ०/11/21 29/ 1048/ 
75 - 76 -- अत : मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल 
प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 12/ 8380/ 7 की पहली मजिल का 1/ 5 भाग 
है, जो शेशनमारा रोड़, दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसुची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर 
यह कि पन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिप्ती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त मन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , बहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


पहली मंजिल के कुछ हिस्से का 1/ 5 भाग जिसका नं० 
8380/ 7 , वार्ड नं० 12 है , रोशनपारा रोड़ , दिल्ली - 7 में 
स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम, 
या धन - फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 
अर्जन रेज - 2, दिल्ली, नई दिल्ली-- 1 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में . उस्त अधिनियम , की धारा 269 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 


तारीख : 1 फरवरी 1976 
मोहर : 
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-- - - 


- ---- - 


- - - ----- - - - -- - - - - - - - - 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - -- - ----- -- - 


____ 1. श्री जसवन्त सिह , मपत्र श्री बाजीर सिंह , 9 --एन . 
उन्लू ० [ ० , पजाबी बाग , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 मै० भाटला पण्ड कं० लि . वी० - 2/ 8, माइल टाउन , 
दिल्ली दनक डायरेक्टर श्री राम चन्द भाटला के द्वारा। ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2 , दिल्ली - 1 


3. में ब्ल लाइन फा नेन्रा ( प्रा० ) लि0 8380/ 7 , 
रोगनपारा गेड, दिल्ली - 7 । 

( वह व्याक्त , जिसमें अधिभोग में संपत्ति है ) 


नई दिल्ली - 1, दिनाक 4 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ० / 11/ 2130/ 1049 / 
75 - 76 - - अत : मुझ , एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 12 8380/ 7 की पहली मंजिल का 1 / 5 भाग 
है , जो रोशनपारा रोड , दिल्ली में सथित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मख्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति 
मात से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


पहली मंजिल के कुछ हिस्से का 1/ 5 भाग [ जसका नं० 
8380 / 7 , वार्ड नं० 12 है , रोशनगारा रोड , दिल्ली -- 7 में 
स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2,दिल्ली, नई दिल्ली - 1 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 4 फरवरी 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस० - - - - - - 


1. श्री सम्पूरण सिंह , सुपुत्र श्री बाजीर सिंह , 9 - एन०खब्लू० 
ए० , पंजाबी बाग , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूपमा 


2. मै० भाटला एण्ड कं० लिक , बी0 - 2/ 8, माडल टाउन , 
दिल्ली , इनके डायरेक्टर श्री राम चन्द भाटला के द्वारा ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायफ प्रायकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, नई दिल्ली - 1 


3. मै० ब्लू लाइन फाइनेन्स (प्रा० ) लि० , 8380/ 7 , 
रोशनपारा रोड़ , दिल्ली - 7 । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 


नई दिल्ली - 1 , दिनांक 4 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 


( फ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
। किसी व्यक्ति शरा; 


निदेश सं० आई० ए० सी०/ एमयु०/ 11/ 2131/ 1050/ 
75 -76 -- अतः मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 12/ 8380/ 7 की पहली मंजिल का 1/ 5 भाग 
है, जो रोशनपारा रोड़ , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्सरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


पहली मंजिल के कुछ हिस्से का 1/ 5 भाग जिसका नं० 
8380/ 7 , वार्ड नं० 12 है , रोशनगारा रोड़ , दिल्ली - 7 में 
स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2,दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


प्रप्तामब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उमस अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 4 फरवरी 1976 


मोहर : 
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- - 


- - -- - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - -- 


1. श्री ईश्वर दाम , सुपुत्र श्री हरनाम दास , सी - 1 4 , माउल 
टाउन , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


__ 2. श्री अवतार सिंह चड्ढा, सुपुत्र श्री अवनाशी सिह चट्ठा 
बी - 4 , माडल टाउन , दिल्ली - 1 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली - 1 


यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाट 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


नई दिल्ली- 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ०/11/ 2177 /1051 / 
75 - 76- - अत : मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 47, रोड़ नं० 77 का 1/ 4 भाग 
है , जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 के अधीन जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करमे का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अम्सरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शम्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-म में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस " उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


एक प्लाट का 1/ 4 अविभाजित भाग जिसका क्षेत्रफल 
500 वर्ग गज ( कुल क्षेत्रफल 2200 वर्ग गज ) है , और नं0 47, 
रोड़ नं० 77 है , पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कार 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित , व्यक्तियों प्रति : 


तारीख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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परूप० आई० टी० एन० एस० - --- -- 


1. श्री ईपवर दाग , सपन श्री हरनाम दाग , सी0 - 14 , 
माडल टाउन , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


____ 2. श्री अवतार सिंह जड्डा , सुपुत्र श्री प्रवनाशी सिंह चला , 
बी0 - 4 , माडल टाउन , दिल्ली - । । 

( अारिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली -1 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


नई दिल्ली - 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु०/ 11/ 2178/ 1058/ 
75 - 76 -- अतः मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 /- रु० से अधिक है 
और जिमकी स० प्लाट न 47, रोड़ नं० 77 का 1/ 4 भाग है , 
जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय ,दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन जन 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय के बाबत उक्त अधि 

नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


एक प्लाट का 1/ 4 अविभाजित भाग जिसका क्षेत्रफल 550 
वर्ग गज ( कुल क्षेत्रफल 2200 वर्ग गज ) है, और नं0 47, रोड़ 
नं० 77 है, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों, अर्थात् :- - 


तारीख : 4 फरवरी 1976 
मोहर : 


- - - 


- - 


- - - 


- 
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प्ररूप प्राई०टी०एन०एस०-- - - - -- -- - 

1. श्री ईश्वर दास , सुपुत्र श्री हरनाम दास , सी० -- 14, माडल 
टाउन , दिल्ली - 1 । 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्री मितर पाल सिह चड्डा, सुपूत्र श्री अवनाशी सिंह चड्डा 
बी - 4 , माडल टाउन , दिल्ली - 1 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
फार्यालय , सहायक प्रायझर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -2, दिल्ली- 1 
नई दिल्ली - 1, दिनाक 4 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश मं० आई० ए० सी० / एक्यु० / 11 / 2185 / 1059/ 
75 - 76 - - प्रत : मुझे , एम० एन० एल० अग्रवाल, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी मं० प्लाट न० 47 , रोड नं0 77 का 1/ 4 भाग है , 
जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपावन अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मुल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में यथा 
परिभापित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


एक प्लाट का 1 / 4 अविजित भाग , जिसका क्षेत्रफल 550 
वर्ग गज (कुल क्षेत्रफल 2200 वर्ग गज ) है , और नं० 47, रोड 
नं0 77 है, पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ---- 
11 - 476GI/ 75 


तारीख : 4 फरवरी 1976 
मोहर : 
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- - - - - - -- - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - - - - - 

1. श्री ईधवार दास , सुपुत्र श्री हरनाम दास , सी - 14, माडल 

टाउन , दिल्ली - 1 । ( अन्तरक ) 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्री मितर पाल सिंह , सुपुत्र श्री प्रबनाशी सिंह चहा , 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

बी - 4, माउल टाउन , दिल्ली - 1 । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन-रेंज 2, दिल्ली - 1 
4/ 14- ए , आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 1 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
नई दिल्ली - 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु०/ 11/ 2186/1062/ 

( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 
75 - 76 - - यत : मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल , 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 47, रोड़ नं० 77, का 1/ 4 भाग ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है , जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
लय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का 16 ) के अधीन जून 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभा 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

षित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रसिफल का 

दिया गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है :- -- 

अनुसूची 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 

एक प्लाट का 1/ 4 अविभाजित भाग जिसका क्षेत्रफल 550 

वर्ग गज ( कुल क्षेत्रफल 2200 वर्ग गज ) है , और नं0 47, रोड़ 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

नं0 77 है, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है । 
को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
पा धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

एस० एन० एल० अग्रवाल 
में सुविधा के लिए । 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली, नईदिल्ली - 1 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम , की धारा 268-घकी उपधारा ( 1 ) के 

तारीख : 4 फरवरी, 1976 
मधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों अर्थात :- - 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- --- ---- 

1. श्रीमती विद्या वती बाली , पत्नी श्री सोहन लाल बाली, 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 20- बो/ 1, देश बन्धु गुप्ता रोड़, नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 

2. श्री मलिक सिंह, सुपुत्र एस० गंडा सिह, जी - 29, विजय 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

नगर , दिल्ली - 91 ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली - 1 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


नई दिल्ली -- 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 


उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
मे हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु ०/ 11/ 2135 /1052/ 
75 - 76 ----अत : मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० 
से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 10 रोड नं0 52 ( 52/ 10- बी० ) 
है , जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून , 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल के , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; प्रोर/ या 


एक प्लाट जिसका नं० 52/ 10 - बी है और क्षेत्रफल 
210 . 94 वर्ग गज है निवासी कालोनी पंजाबी बाग, नई 
दिल्ली में है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था , या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 4 फरवरी , 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०------ -- ----- ___ 1. श्री सोहन लाल बाली, सुपुत्र श्री गंगा राम बाली, 20 - बी / 

1 , देश बन्धु गुप्ता रोड़, नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्री मलिक सिंह, सुपुत्र एस० गंडा सिंह, जी - 29, विजय 
268-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

नगर , दिल्ली - 9 । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेज -2, दिल्ली - 1 
नई दिल्ली - 1, दिनाक 4 फरवरी 1976 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
निदेश स० आई० ए० सी०/ एक्यु ०/11/ 2136/ 10 5 3/ 
75 - 76 - - यत : मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कहा गया है ), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० प्लाट नं0 10, रोड नं० 52 ( 52/ 10 -ए० ) है, 

| इस सूचना के राजपत्न म प्रकाशन की तारीख से 
जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल । स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 

अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया है : --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए ; 
और या 


अनुसूची 


एक रहायशी प्लाट नं0 52/ 10 --ए , पंजाबी बाग , नई दिल्ली 
मे है तथा क्षेत्रफल 210 . 94 वर्ग गज है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
। ( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण, में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -~ 


सारीख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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- - - - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ---- -- --- 

1. डा० ". जीन्द्र कुमार बाली, सुपुन डा० सोहन लाल बाली , 

20 - बी / 1, देश बन्धु गुप्ता रोड़, दिल्ली । ( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्री मलिक सिह , सुपुत्र एस० गडा सिह, जी -- 29, विजय 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

नगर, दिल्ली - 9 ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

के लिए कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन -रेज 2, दिल्ली - 1 

उक्त सम्पत्ति क अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
4/ 14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली- 1 
नई दिल्ली - 1 , दिनाक 4 फरवरी 1976 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी यक्तियो पर 
निदेश स० आई० ए० सी०/एक्यु ० / 11/ 2137/ 105 4/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
75 - 76 - - यत : मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इसमें इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 268- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
25, 000/- रु० से अधिक है । 

बड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
और जिसकी सं० प्लाट न० 10, रोड न० 52 ( 52/ 10 - ई ) है, 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
जो पजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

स्पष्टीकरण :-...इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

अधिनियम , के अध्याय 24-क में परिभाषित 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 

है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिया गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोवस सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूस्थ , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पीर अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अग्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

अनुसूची 
कथित नही किया गया है :-- - 


( २. ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा 
के लिए ; और 


एक रिहायशी प्लाट जिसका नं0 52/ 10 - ई है और क्षेत्रफल 
210 . 94 वर्ग गज है , निवासी कालोनी पजाबी बाग , नई दिल्ली 
में स्थित है । 


। ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों, 
नो , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकर नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने मे सुविधा के लिए 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेज - 2, दिल्ली , नई दल्ली - 1 


प्रत : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
म , मै उक्त अधिनियम , की धारा 269- ५ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


तारीख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - - - - - 


1. डा० राजीन्द्र कुमार बाली, सुपुत्र डा० सोहन लाल बाली, 
20- बी / 1, देश बन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली ( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्री मलिक सिंह , सुपुत्र एस० गंडा सिंह, जी - 29, विजय 
नगर, दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी प्राक्षेप: - - 


अर्जन रेंज , दिल्ली - 1 
नई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/11/2138 /105 5/ 75- 76/ 
308 - - अतः मुम एस० एन० एल० अग्रवाल , आयकर अधिनियम , 


1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे एमके पश्चात उक्त 
प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269-- ख के आधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मृत्य 
25,000/- रु . में अधिक है 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


. और जिसकी सं० प्लाट नं० 10, रोउ नं० 52( 52/ 10- डी० ) 
है , जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1975 को पूर्वोक्त 
• सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल. निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात उपस अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
कारने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और 


एक प्लाट जिसका नं० 52/10-डी० है, क्षेत्रफल 210 . 94 
वर्ग गज है, निवासी कालोनी, पंजाबी बाग , नई दिली में है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का । ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे 
सुविधा के लिए । 


एस० एन० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


प्रत अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
मरण गे , मै उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियो , अर्थात 


तारीख : 4 फरवरी , 1976 
मोहर : 
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- - 


- - 


- - - - -- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


प्ररूप प्राई०टी०एन०एग - - 7- --- -- - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री निरंजन देव बाली , सुपुत्र डा० सोहन लाल बाली , 
20- बी / 1, देश बन्ध गुप्ता रोड , नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 

2. श्री मलिक सिंह, सुपुत्र एस गंडा सिंह , जी - 29, विजय 
नगर, दिल्ली - 9 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहिया शुरू करता है । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज- 2, दिल्ली - 1 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षप - -- 


नई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 1975 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु ०/ 11/ 2139 /1056/ 75/ 76/ 
- - यत : मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) ( जिमे इनमे इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269 - ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25,000/- रु० से अधिक है 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीग्त्र में 

45 दिन की प्रगधि या तुत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


और जिसकी सं० प्लाट नं0 10 , रोड नं0 52 ( 52/ 10- सी० ) 
है, जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन जून , 1975 को पूर्वोक्त 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मे किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उम 
अध्याय में दिया गया है । 


ममाति के ना बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रनिल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और तातो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय था गला त निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में चारतविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अनमची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
काने पा उससे बचने में सुविधा के लिए और 


एक प्लाट जिसका नं0 52/ 10- सी है और क्षेत्रफल 210 . 94 
वर्ग गज है , निवासी कालोनी ,पंजाबी बाग , नई दिल्ली में है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु . 
सरण में , मै , उक्त अधिनियम , की धारा 269घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् 


तारीख : 4 - 2 - 1976 
भोहर : 


- - - 


- 


- - -- 


- 


भाधक है 
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प्ररूप आई . टी०एन० एस० -- --- - --- - - - 

1. श्री राम लुभाया , सुपुत्र श्री सालीग राम , 187 1, गली 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

खिपाली राम , मोहला इमली , बाजार सीता राम , दिल्ली 
269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2, श्री अर्जुन लाल तथा श्री गुलाब राय , सुपुत्र श्री नीहाल 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

चन्द , 3354, जतवारा स्ट्रीट , सुभाष मार्ग , दरिया गंज, दिल्ली । 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली - 1 

( अन्तरिती ) 
नई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 1976 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ० / 11/ 2108/ 105 1/ 
75- 76 - -- यत :, मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 

दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
मूल्य 25000/ - रु० से अधिक है 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० 19- बी , कोठी न० 23, वार्ड नं0 11 है , जो 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
दरियागंज , अन्सारी रोड , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( 1908 का 16 ) के अधीन , जून , 1975 

स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उपस 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 

है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

गया है । 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दश्यमान प्रतिफल्म का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच 

अनुसूची 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफस , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक प में कथित नही किया 

एक प्लाट का दक्षिणी भाग जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज 
गया है : --- 

( कुल क्षेत्रफल 221 . 2 वर्ग गज ) है , नं0 19- बी०, कोठी नं० 23, 
वार्ड नं . 11, अंसारी रोड , दरिया गंज , दिल्ली में है । यह प्लाट 

निम्न प्रकार से स्थित है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

पूर्व : रोड 20 फुट चौड़ी 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व 

पश्चिम : अन्य की जायदाद 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 

उत्तर : 2 फुट चौड़ी लेन तथा अन्य की जायदाद 
लिए ; और/ या 

दक्षिण : अन्य की जायदाद 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का । । ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनिया . 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जनरेंज- 2, दिल्ली ,नईदिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण मे , 
में , सक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारीख : 4 फरवरी , 1976 
मोहर : 
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प्रलप आई०टी० एम० एस० - - -- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धाग , 9- ( 1 ) अधीन भूचना 

भाग्न गरार 
कार्यालय , राहायव श्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, दिल्ली - ] 
नई दिल्ली , दिनांक 1 फरवरी 1976 
निर्देश मं० आई० ए० सी०/एक्यु ०/ 11/ 2173/ 10(9(0/ 
75- 76 - - यतः मुझे एम० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पलि , जिमका उचिन बाजार मल्य 15, 000/- 50 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 12-यू०ए० का 1 / 2 भाग है , जो जवाहर नगर , 
दिल्ली में स्थित है ( और इममे पाबद्ध अनमूची मे और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भार . 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का ] 6 ) के 
अधीन जून , 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण 
है, कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल वा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्त रक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
मे व थित नही किया गया है : -- - 


( 2 ) श्रीमती सावित्री देवी , पत्नी एल० बान किशन दाम , 

निवासी डी - 5, कालिन्दी कालोनी, रिंग रोड, नई 
दिल्ली -141 

( अन्तरक ) 
, 1 ) श्री प्रयाम मनोहर अग्रवाल , मुत्र श्री जगत नाग 

यण अग्रवाल , ( 2 ) श्री मानी कान्त अग्रवाल , मृषन्त्र 
श्री गियाम मनोहर अग्रवाल निवामी -12- यु . ए . , 

जवाहर नगर, दिल्ली - 7 । । ( अारती ) 
3. ( वह व्यक्ति जिम के अधिभोग में सम्पत्ति है ) , न० 12- या 
जवाहर नगर दिल्ली । 
1. दा एम० सी० मुखर्जी . निम्न स्तर लंदन ; 
" श्री डी० डी० भरदवाज . 
3. श्री हरबंस लाल विज पहली मंजिल 
4 . श्रीमती मेला देवी 
5 श्रीएल० वाही दिवान , 
6. कुमारी प्राणा कपूर 
7. श्री एस . के . भाटिया इमरी मजिल 
8. श्री एस • प्रार० बाबर 

। 
9. श्रीमती मरीता अग्रवाल . 
10 श्रीमती भागवती कापिला , 

, 12 
11. श्री एस०पी० पटनी निम्न स्तर 
कानूनी वारीस 

तथा । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूँ । 

उक्त मम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
( क ) इम मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तम्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सुधना की 
तामील मे 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


( ख ) इस सूचना के गजपत्त में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति मे हितबद्ध किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

वा , जिन्हे भारतीय ग्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अन 
सरण में , मै , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः-- 
1 ( 1 ) श्री सुभाप चन्द्रा , सुपुत्र स्वर्गीय श्री एम० बाल 

किशन दाम पोटेवाला . डी - 5, कालिन्दी कालोनी , 

रिग रोड . नई दिल्ली - 14 । 
12 - 476GI/ 75 


अनुसूची 
नीन मजिला मकान का 1/ 2 भाग जोकि फ्रीहोल्ड प्लाट पर 
वना हुया है, जिसका नं0 12, ब्लाक न ० ० एस० है और क्षेत्रफल 
361 . 1 वर्ग गज है , जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित है । 

एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली, नई दिल्ली- 1 
तारीख . 1 फरवरी, 1976 
मोहर . 
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1 . श्री सुभाष चन्द्रा , सुपुत्र स्वर्गीय श्री एल० बालकिशन 

दास पोटेवाला, डी - 5, कालिन्दी कालोनी , रिंग रोड, नई दिल्ली- 14 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . ( 1 ) श्री अशोक अग्रवाल , सुपुत्र श्री एस०एम० अग्रवाल , 

( 2 ) श्री सुभाष अग्रवाल , सुपुत्र श्री एस० एम० अग्रवाल, 
भारत सरकार 

निवासी 12 यू० ए० जवाहर नगर, दिल्ली । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

3. ( व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) , नं० 12-यू० 

ए० जवाहर नगर दिल्ली । 
अर्जन रेंज - 2, दिल्ली - 1 

1 डा० एम० सी० मुखर्जी निम्न स्तर फ्लैट न० 3 
नई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 19769 

2 श्री डी० डी० भरदवाज 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्य ० / 11/ 22 30/ 1061/ 

3 श्री हरबंस लाल विज पहली मंजिल ,, 
75- 76 - - यत :, मझे एम० एन० एल० अग्रवाल , 

4 श्रीमती मला देवी 
प्रायकर अधिनियम , 

5 श्री ए० एल० वाही वियान 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त 

6 कुमारी कृष्ण कपूर 
अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 

7 श्री एस० के० भाटिया . दूसरी मंजिल 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

8 श्री एस० आर० बाबर . 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

9 श्रीमती सरीता अग्रवाल . . 
और जिसकी सं० 12-यू ० ए० का 1/ 2 भाग है , जो जवाहर नगर , 

10 श्रीमती भागवती कपिला . 

, 12 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 

11 श्री एस० पी० पटनी के निम्न स्तर ,, 1 तथा 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालयदिल में भारतीय __ कानूनी वारिस 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
जून, 1975 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :---- 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे , दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: ---- 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
नियम के अधीन , कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए स्पष्टीकरण : -. -इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 
और या 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में यथा 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 

अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 
को , जिन्हें भारतीय ग्रायकर अधिनियम , 1922 

. अनुसूची 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 

तीन मंजिला मकान का 1 / 2 भाग जोकि फ्रीहोल्ड प्लाट 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

बना हुआ है,जिसका नं० 12, ब्लाक नं० यू ० ए० है और क्षेत्रफल 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

361 . 1 वर्ग गज है , जवाहर नगर , दिल्ली में स्थित है । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

एम० एन० एल० अग्रवाल 
सविधा के लिए ; 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली - 1, नई दिल्ली 
अत : अब उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 2691 को उपधारा ( 1 ) तारीख : 4- 2 -1976 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 

मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - -- --- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती बन्तो बाई , पत्नी श्री जय किशन दास चोपड़ा । 
725, फाटक धोवियन , फराश खाना , दिल्ली । ( अन्तरका ) 

2. श्री मिराजउद्दीन, सुपुत्र श्री सीराजउद्दीन , 725, फाटक 
धोबिग्रन , फराश खाना , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अमन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2 , दिल्ली - 1 
4/ 14-ए, प्रासफ अली रोड , नई दिल्ली -1 

नई दिल्ली - 1, दिनांक 4 फरवरी 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य ०/11/ 2079/ 1663/ 
75- 76-~- यतः मझे , एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-60 से अधिक है 
और जिसकी सं० 725 का दक्षिणी भाग है , जो फाटक धोबिन, 
फराश खाना , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची 
में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जून , 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मन्ने यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिवित 
में किये जा मकंग । 


स्पष्टीकरण - - इममे प्रयुक्त शब्दों और पदों फा , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर दने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उसस 
बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


जायदाद नं0 725 का दक्षिणी भाग जो 50 वर्ग गज क्षेत्रफल 
के प्लाट पर बना है , फाटक धोविधन , फराश खाना , दिल्ली में 
स्थित है । 


ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
__ अर्जन रेंज- 2, दिल्ली, नई दिल्ली- 1 


। अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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1 श्रीमती बतो बाई , पत्नी श्री जय किशन दास चौपड़ा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की 

निवामी 725, फाटक धोबियन फराश खाना , दिल्ली - 1 । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री मोहम्मद अहमद , सुपुत्र श्री मोअलवी मोहम्मद , 
भारत सरकार 

निवासी 834, गली छाह णिरान फगश खाना दिल्ली- 1 । 
कार्यालय , गहायवः प्रायवर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रंज - 2, दिल्ली - 1 


नई दिल्ली , दिनाक 4 फरवरी 1976 
निर्देश म० ग्राई० ए० सी०/ एक्यु ०/ 11/ 2080 / 75 -76/ 
1064 - - यन मझे एस एन एल० अग्रवाल, 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्याम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका 
सचित बाजार मल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी मं० 725 का 1/ 2 भाग है , जो फाटक धोबियन 
फराश खाना , दिल्ली में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप में वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जून 1975 में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम क दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नही दिया गया है : - - 


को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होसी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त अघि 

नियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


एक डेढ़ मंजिला मकान जोकि 50 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट 
पर बना हुआ है , जिसका न० 725 है , फाटक धोबिअन , फगण 
खाना , दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो , 

को जिम्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1929 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक नायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - , दिल्ली 

नई दिल्ली - 1 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : 


तारीख : 4 फरवरी , 1976 
मोहर : 
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। श्री भगवान दास , सुपुत्र श्री वाजीर चन्द , निवासी 11 ) 

914 कचा काबर अतर , चादनी चौक दिल्ली । ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्री पियारा लाल डावर, सुपुत्र श्री सोहना मल डावर , 
269-ध ( 1 ) के अधीम सूचना 

निवासी 11/ 914, कूषा काबर अतर , चादनी चौक , दिल्ली - 1 । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

बार्यवाहिया करता हूं । 
अजन रेज - 2 , दिल्ली - 1 
नई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 1976 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निर्देण स० आई० ए० सी०/ एक्य ०/11/ 2243/ 75- 76) 
1065 -~-यत मुझे एम० एन० एल० अग्रवाल , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उचित बाजार मूल्य 25 ,000/ - रु० से अधिक है और 
और जिसकी स० 914 /11 का निम्न पलोर हैं , जो कचा काबल 
अतर , चादनी चौक , दिल्ली में स्थित है ( और इसमें उपावद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1998 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे 
( 1908 वा 16) क अधीन जुलाई 1975 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

के पास लिखित मे किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

अधिनियम , के अध्याय 20-क मे 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
और अन्तरिती ( ग्रारतियों ) के बीच में अन्तरण के लिए 

अध्याय में दिया गया है । 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रान्तरण 
लिखित मे वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है . - -- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्वं में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


एक प्लाट जिसका क्षेत्रफल 69 वर्ग गज है जोकि जायदाद 
न० 11/ 914 को निम्न स्तर पर, कूचा काबल , चांदनी चौक , दिल्ली 
में स्थित है । यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है /-- - 

पुर्व · रास्तो 
पश्चिम : जायदाद नं० 11/ 780 
उत्तर : जायदाद नं० 11/ 915 
दक्षिण : जायदाद नं० 11 / 913 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

राक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : - - 


तारीख . 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - 


___ . श्री राम प्रकाश कपूर, सुपुत्र श्री राम सरन कपूर, एच० - 20 , 
20, हडसन लाइन्स , किंगसवे कैम्प , दिल्ली , अटारनी श्री राम लाल 
कपूर, के द्वारा, निवासी 8-ए० , साउथ पार्क एवेन्यू , सैक्टर- 9, 
भिलाई ( एम० पी० ) । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


____ 2. हरीश कुमार , सुपुत्र श्री अमर नाथ , 197, ढाका गांव , 
दिल्ली - 9 । 

( अन्तरिसी ) 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 


अर्जन रेंज - 2, दिल्ली - 1 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


नई दिल्ली , दिनांक 4 फरवरी 1976 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यु० / 11/ 2251 / 1066/ 
75- 76 - - यस : मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) , की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं0 37 है , जो प्राउटर लाइन्म ,जिंगसवे 
कम्प , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली 15 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई, 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पसि में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


सरकारी बनी दुकान जिसका न० 37 है , प्राउटरम लाइन्स , 
किंगसवे कैम्प , दिल्ली में सभी फिटिंग्स , फिक्टर , बिजली , पावर 
कनेक्शन, बिजली मोटर , सूती मशीनों सहित स्थित है । 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , . 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में , 
सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, दिल्ली, नई दिल्ली - 1 


प्रतः अब, उक्स अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० - - -- - - 


1 . श्री राम चरन , सुपुत्र श्री अतमा राम , एफ०- 20 /12, 
कृष्ण नगर , दिल्ली -51 । 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्रीमती शान्ती देवः दिवान , पत्नी श्री देवी दयाल दिवान , 
एफ०-13/ 7, कृष्ण नगर , शाहदरा, दिल्ली - 511 ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 
मे किसी व्यक्ति द्वाग , 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली- 1 
4 /14ए , आसफ अली रोड , नई दिल्ली - 1 

नई दिल्ली -1 , दिनांक 4 फरवरी 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु ०/ 11/ 391 / 1067/ 75 
76 - -यत :, मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० एफ०- 20 /12 है, जो कृष्ण नगर, शाहदरा , 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अगस्त , 1975 को 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया 


( ख ) इस गूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( + ) अन्तरण मे हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिये ; और या 


एक मकान जोकि 117 वर्ग गज क्षेत्रफल के फ्रीहोल्ड प्लाट 
पर बना हुआ है, जिसका नं० एफ० - 20/ 12 है, कृष्ण नगर , शहदरा 
गाव के क्षेत्र , दिल्ली में है । यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है : --- 

पूर्व : रोड़ । 
पश्चिम : रोड़ । 
उत्तर : एफ०- 20/ 12 का बाकी भाग । 
दक्षिण : जायदाद नं0 20/131 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियो का , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्न अधिनियम , या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
साहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 4 फरवरी , 1976 
मोहर : 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० ------- - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री इन्द्रजीत सिंह, सुपुत्र श्री गुरमुख सिंह, जे0- 6/ 132 , 
गजौरी गार्डन, नई दिल्ली, श्रीमती नानकी देवी के जनरल अटारनी, 
पत्नी श्री एस हरबंस सिंह , 3 , वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


श्रीमती विपत कौर , पत्नी श्री गरमख गिह , जे - 5/ 132. 
राजौरी गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, दिल्ली -1 
नई दिल्ली - 1 , दिनाक 1 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/ 11 / 2300/1068/ 
75- 76 - - यत : मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) , की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी स० 58 है, जो साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त , 1975 को 
को पूवत सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उपत 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिप्त 
मे किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


एक लीजहोल्ड अधिकारों सहित प्लाट नं० 58. जिसका 
क्षेत्रफल 68 . 333 वर्ग गज है, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली में 
है । यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है : - -- 

पूर्व : सर्विस लेन । 
पश्चिम : मेन रोड । 
उत्तर : प्लाट नं0 57 । 
दक्षिण : लाट नं0 591 


( ग्न ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था यों किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस एम० एल० अग्रवाल . 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली, नई दिल्ली - 1 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के 
अनमरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रर्थात : - - 


तारीख 4 फरवरी , 1976 
मोहर ; 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - 


- - - 


1. मी गाना भोगिना पटेश शोनास, पल्लिपरा . 
बाबु , कालिन । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

? 6 - 7 ( 1 ) के अधीन गवना 


भारत सरकार 


2. श्रीमती वलगा जोगेप , VIII / 166, टाउन क्लब रोड , 
पूपवत्त , चंगनाणेटि । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कोचीन- 11 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कोचीन , दिनांक 31 जनवरी 1976 
निर्देश सं० एल० सी० सं० 50/ 75- 76 - - यतः मुझे एम० 
एम० कुरूप , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो चंगनशेट्टि विल्लेज 
में स्थित है ( और इससे उपाबबद्ध अनसूची में और पूर्ण म्प में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चंगनागरि , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, 
28- 7- 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने या कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे आसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


चंगनाशेटि विल्लेज के सर्वे सं० 45/ 9 में 17 मेन्ट भूमि और 


मकान । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 
कारने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम० एम० कुरुप 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


प्रत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रात : 
13 - 476G1/ 75 


तारीख : 31 - 1- 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


__ 1. गर्वशी ( 1 ) जीवन पसार , ( 2 ) महेश प्रमान पत कोमल 
प्रमाद श्रीवास्तव , निवासी मनानार , तहमील बुरहानपुर , ( 3 ) 
रमेण प्रसाद पूत्र कोमल प्रसाद श्रीवास्तव , निवामो हमीनाबाद , 
( जोग ) पोस्ट मिरपुर , बुरहानपुर । ( ग्रन्तक ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2 श्री रघुनाथ प्रसाद , पुत्र कालीचरन श्रीवास्तव , निवासी 
हसीनाबाद ( गजोरा) , बुरहानपुर , पूर्वनिमाड़ । ( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1976 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वी० /भोपाल - 76- 77----अतः 
मुझे वी० के . सिन्हा, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है , जो हसीनाबाद ( राजोग ) में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूर्ची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकृत 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 10- 6-1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित मे किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में यथा 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
मध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे 
सुविधा के लिए ; और या 


कृषि भूमि एरिया 30 . 76 एकड़, गांव हसीना ( राजोरा ) 
बुरहानपुर । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


बी० के० सिन्हा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 


प्रतः: अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ---- 


तारीख : 6- 2- 76 
मोहर : 
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प्ररूप श्राई०टी०एन०एस० - 


1. श्री गम्भीर पुत्र राम पटेल, ( 2 ) किशोर पुत गम्भीर 
पटेल, वाली पुन गम्भीर पटेल, निवासी एनपुर , तालुका शर, 
जिला जलगांव , महाराष्ट्र । 

( अन्तरफ ) 
2. श्री मनोहर लाल पुत्र निम्वक पटेल पुत्र शाभ पटेल , 
निवासी निमदाद , रायजीवारी, बुरहानपुर । ( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:--- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/ 76- 77.--- अतः , 
मुझे वी० के० सिन्हा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 

में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 11- 6- 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबख 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


कृषि भुमि गाँव सोपुर, बुरहानपुर और एक मकान और 1 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


कुमा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


वी० के० सिन्हा, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6- 2-1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

घारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मेसर्स श्री एसेस फर्म , के अन्य भागीदार तथा भागीदार 
श्री भीशनलाल अहूजा द्वारा, एविड रोड, हैदराबाद । ( अन्तरक ) 

2. श्रीमती प्रकाश देवी पत्नी गोकूल चन्द परणाद 5- 9 
30/ 1/ 26, बशीरबाग, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
3. मेसर्स मोदी मिल्स लिमिटेड, तिलक रोड , हैदराबाद । 

( यह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है । ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


निर्देश सं० आर० ए० सी० 256/ 75- 76 - - यत : मुझे के० 
एस० वेंकटरामन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 4- 1- 938/ एल० / प्राई० एल०X 13 तिलक 
रोड है, जो हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 7- 6-1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नही किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-~ - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 

उक्त अधिनियम , के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिये ; और / या 


4- 1- 938/ एल०/ आई० एल०X 13, भीशन लाल मार्केट , 
तिलक रोड, हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या 

घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः, अब उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) 
के भधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10- 2- 19765 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 


1. ( 1 ) श्री कुशलचंद सिधवी, ( 2 ) राकेश कुमार, तिलक 
रोड , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धाग 2 6 - ( 1 ) के अधीन गुचना 


2 श्रीमती जे कलावती पत्नी जे ब्रह्मय्या , 5- 9- 798 , 
गनफोहरी, हैद गवाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत गरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायवत (निरीक्षण ) , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


अर्जन रेज , हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


हैदराबाद, दिनांक 10 फरवरी 1976 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आर० ए० सी० 255/ 75-76- -यत: मुझे के० 
एस० वेकटरामन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000 -/ रु० से अधिक है 
और जिसकी सं0 5- 9- 798 गनफौंडरी है, जो हैदराबाद में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 20 - 6-1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - -- 


( ख ) इग सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - ~ इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


नं० 5 - 9 - 798, गनौउरी , हैदराबाद , क्षेत्रफल 275 वर्ग 
गज । 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात . - - 


तारीख : 10 - 2- 1971 
मोहर : 


- - - - . - . - . . 
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-- - - - - - - -- - - - - -- - - -- -- - . . - - - - - - -- - -- - - - -- -- -- - - - 
प्ररूप आई०टी०एन०एस० - . .- - . ..- --- -- 

1. श्री के० सत्यामुनि , 1- 10-15, अशोक नगर, हैदरावाद 
( 2) श्रीमती भागीरती देवी , 3-5-141/ 3/ 4, किग कोटी , 

हैदरावाद । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 3 ) श्रीमती शारदा देवी, 21- 2- 6672,उई शरीफ हाल , 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री जी० डी० सुलतानिया , 6 - 3-883/ 3 पंजा गुट्टा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
__ हैदराबाद, दिनांक 4 फरवरी 1976 

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 
निर्देश सं० आर० ए० सी० 252 / 75 - 76- - यतः मुझे के० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
एस० वेंकट रामन 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० 147/ 1 द्वारकापुरी कालोनी है, जो हैदराबाद 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वणित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908( 1908 का 16 ) के अधीन 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
16- 6 - 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में यथा 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो उस 
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

अध्याय में दिया गया है । 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


खुली जमीन 1066 वर्ग मीटर्स जिसका चौहद्दी दीवार से 
घिरा हुमा है, सर्वे नं . 147/ 1, द्वारका पुरी कालोनी हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे 
सुविधा के लिए । 


के० एस० वेंकटरामन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
सरण में , में उक्त अधिनियम, पो धारा 269-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 1- 2 - 19715 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई ० टी०एन०एम०----- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) की 

धाग 6 )-1 ( 1 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 


1 श्रीमती शिवन देवी , पनी गय मारिन राम दाग 
श्राव राय , ( 2 ) राय साहब ज राम दास प्राब राय , मपत्र श्री मोहग 
मल , निवामी 17, ग्वालियर रोड, प्रेम नगर ग्वालियर के सामने, 
या निगर, ( 3 ) श्री प्रेग मार गिराय , मान श्री 10 गाहिन 
गणदाभ प्राय , निवागी 31/ 2, रिट परेल नगर, नईदिली. 

( अन्तारक ) 
2 मै० अलफा पाटोमोबाईलस ( इन्डिया ), एक फर्म , 4/ 27, 
कीर्तिनगर, इन्डस्ट्रियल एरिया , नजफगढ़ रोड , नई दिल्ली -15, 
इनके हिस्सेदार, श्री पी०सी० मलहोत्रा के द्वारा, सुपुत्र श्री राम लाल 
मलहोत्रा , ( 2 ) श्री अरजन सिह मंधू , सुपूत्र श्री शाम सिह । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्ययाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज - 2, दिल्ली- 1 
4 / 14ए , आसफ अली रोड , नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 5 फरवरी 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 11/ 2388/ 1072/ 75 
76 - -पत: मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट न० 21, ब्लाक नं0 7 है, जो कीति नगर , 
इन्डस्ट्रियल एरिया , नजफ्गत रोड , दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन सितम्बर , 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , 

उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


एक इन्डस्ट्रियल प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1866 . 66 वर्ग गज 
है , और नं० 21, ब्लाक नं० 7 , कीति नगर, इन्डस्ट्रियल एरिया , 
नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम० एन० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायता प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, दिल्ली , नई दिल्ली 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 5 - 2-1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- -- - - --- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भाग 269- 4 ( 1 ) के अधीग सूचना 


1 श्री योग पकाण, सुपुत्र भी पिशोरी , नितासी 331/ 
1 / 11 , गली न0- 2 , र। गढ़ कालानी , गान्धी नगर , दिल्ली- 31 
( 2 ) श्री सुदर्शन मिह , सुपुत्र श्री हरदयाल सिह , निवासी 540, 
गील कुरंजा, दिल्ली- 51 । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती जै रानी, पत्नी थी दुर्गा दास , निवासी 11 , राम 
पार्क , किशन गज , दिल्ली- 31 1 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उम्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली - 1 
4/ 14-ए , आसफ अली रोड, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 5 फरवरी , 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु०/ 11/ 4 01/ 1071/ 75 
76 -~-यत : मुझे , एस० एन० एल० अग्रवाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० बी - 6 है , जो कृष्ण नगर , शाहदरा , दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
अगस्त , 1975 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
ममे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
पौर यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
में कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर , उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्स 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


डेढ़ मंजिला मकान जो 77 . 719 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर 
बना हमा है , जिसका नं० बी० - 6, कृष्ण नगर , शाहदरा , दिल्ली 
है । यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है : - -- 

पूर्व : रोड । 
पश्चिम : झील कुरंजा की आबादी । 
उत्तर : बी - 6 का भाग । 
दक्षिण : मकान नं० बी - 7 । 


एस० एन० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2 , दिल्ली , नई दिल्ली - ] 


अतः अब उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त प्रधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 5 - 2 - 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस० - - 


1. श्री कल्याण सिह, सुपुत्र श्री केवल सिह , 56, खान मार्किट 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री अवतार सिह खन्ना , सुपुत्र श्री प्रताप सिह खन्ना , 
सी - 3/ 3, राना प्रताप बाग , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, दिल्ली- 1 
4 /14-ए , आसफ अली रोड, नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 

पिन की अवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


नई दिल्ली , दिनाक 5 फरवरी 1976 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु ०/ 11/ 2306/ 1070/ 
75- 76 -~~यत. मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिस इसमे 
इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान न० 68 है , जो गोखले माकिट , तीस हजारी , 
के सामने , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अगस्त , 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से फपिस नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बानत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के 
लिए ; और/ या - 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उमत 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


एक दकान नं0 68, गोखले माकिट , तीस हजारी कोर्ट के सामने, 
दिल्ली में 537 वर्ग फुट क्षेत्र पर बनी हुई है , जिसमें से 2/ 3 
भाग निम्न मंजिल का तथा 1/ 3 भाग पहली मजिल का है । 


( ख ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाय- फर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त 
अधिनियम या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० एन० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नईदिल्ली - 1 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के 
मनुसरण में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्मतिषित व्यक्तियों, अर्थात: - - 
14 -- 476GI/ 75 


तारीख : 5- 2- 1976 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - 
प्ररूप आई० टी० एम० एस० - - - --- - - - - -- 

___ 1. श्री भगवान दास , सुपुत्र श्री रोशन लाल , 104, आजाद 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

माकिट , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 

2. श्री रावीन्द्र कुमार , सुपुत्र श्री जय चन्द , 181, गप्ता 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

कालोनी , विजय नगर के पास , दिल्ली । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियों करता हूं । 
अर्जन रेंज- 2, दिल्ली - 1 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
4/ 14ए , प्रासफ अली रोड , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 5 फरवरी 1976 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्य ०/ 11 / 2335/1069/ 

दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
75- 76 - - यतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
की धारा 269 - 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उषित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० दुकान न० 256 है, जो आजाद माकिट , दिल्ली 

दिन के भीतर उगत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वणित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
अगस्त , 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों को , जो उक्त 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

गया है । 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और मम्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 

अनुसूची 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 

एक दुकान जिसका नं० 256 है 21 . 8 वर्ग गज क्षेत्रफल 
( क ) अन्तरण से हुई किसो आय की बाबत उक्त 

के प्लाट पर बनी है , आजाद मार्किट , दिल्ली में है । यह दुकान 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

निम्न प्रकार से स्थित है : - - 
वायित्व में कमी करने या उससे बचनें में सुविधा 

पूर्व : दुकान नं० 257 . 
के लिए ; और/ या 

पश्चिम : दुकान नं० 255 

उसर : लाइबेरी रोड 
( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 

दक्षिण : मेन रोड 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 

एस० एन० एल० अग्रवाल 
के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन तारीख : 5- 2- 1976 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

मोहर : 
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- 


- 
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1. श्रीमती उर्वशी रोहितभाई मेहता , किलिक इन्डस्ट्रीयल 
ऐस्टेट , चदीवली , कुरलोपवाई रोड, बम्बई-72 । ( अन्तरक ) 
____ 2. ( i) श्रीमती अन्वरबगम बद्रुद्दीन वजीफदार, कार्फ हाउस , 
पत्थरवाली मस्जिद के पास , शाहपुर , अहमदाबाद । 
( ii ) श्रीमती असामय बीबी विधषा समयद्दीन रफीयुद्दीन , 

सैयद वाड़ , दिल्ली - चकला , अहमदाबाद । 
( iii ) श्रीमती हुसीनाबीबी विधवा फखरूद्दीन समसुद्दीन , 
सैयदवाड़ , दिल्ली - चकला , अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -I, अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 4 फरवरी 1976 
निर्देश सं० ए० सी० क्यू ०- 23- 1- 693 ( 261 )/ 1 - 1/ 
75- 76 - -यत . मुझे जे० कथूरिया 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० सर्वे न० 262-ए , सब-प्लाट नं0 13, टी० पी० 
एस० न० 14, एफ० पी० नं० 207 तथा 207 -ए , है जो शाही-बाग , 
अहमदाबाद मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1906 का 16 ) 
के अधीन 19- 7- 75 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिपित 

मे किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परि 
भाषित है , वही अर्य होगा , जो उस अध्याय 
मे दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


एक दो मंजिला मकान, जो 665 वर्ग गज भूमि पर स्थित है 
तथा जिसका सर्वे नं० 26 2-ए , एफ० न० 207 तथा 207- ए , 
सब-प्लाट नं0 13, है तथा टी० पी० एस० नं० 14, है और जो जय 
जिनेश्वर सोसायटी के पास , शाही -बाग , अहमदाबाद में स्थित है 
तया जिसका पूर्ण विवरण 19- 7-75 वाले दस्तावेज नं . 5589 
में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उफ्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० कथूरिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 4- 2-76 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस - --- 


1 . श्री लहेरचंद स्वरूपचंद शाह , पारी नाथा लाल डाह्या 
लाल फर्म की ओर से हाजा पटेल की पोल , अहमदाबाद । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

264-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद 


2. पाशा को प्राप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , 7 
आनन्द बाग , भैरवनाथ रोड, कांकरीया , अहमदाबाद । 

( अन्तरिती ) 


अहमदाबाद , दिनांक 4 फरवरी 1976 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० ए० सी० क्यू ०-23-1-703 ( 262 )/ 1-1/ 75 
76- यत मुझे जे० कथूरिया 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० सर्वे नं0 -69-1 , है जो दाणी- लोमडा , अहमदाबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद म भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
23- 7- 75 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


एक खली जमीन का प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 10471 
वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 69/ 1 है , जो दाणी - लीम्डा , 
अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 23- 7- 75 वाले 
दस्तावेज नं० 10016 में दिया गया है । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था , या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे . कथूरिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद । 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 4-2-1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई. टी . एन . एस . - --- --- 


पापकर मधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 


1. श्री बद्रुहीम तायाधप्रली बरोडावाला और अन्य 

( अन्तरक ) 
2. दि फ्लोरेन्स को प्राप० हा० सो० लि . ( अन्तरिती ) 

3. सोसायटी के मेम्बर्स ( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 


मर्जन रेंज - 1 , बम्बई 


बम्बई , दिनांक 5 फरवरी 1976 


निदेश सं० आई० 1/ 1198-2/ जून 75 - अतः मुझे बी० 
आर० अमिन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् " उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - १० से अधिक है 
और जिसकी सं० सी० एस० नं0 1/ 665, 665 है जो मलबार 
और कंबाला हिल डिवीजन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 20- 6- 75 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भोर अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाहियां करता । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुमत शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 


क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बायस , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) , या उक्त अधिनियम , 
या घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिये ; 


जमीन अथवा अंशतः खाली जमीन का वह भाग ( पेन्शन 
और टैक्स टेन्योर ) जिसपर सुभिन्न (डिस्टोक्ट ) सं० सी दिया 
हुआ है तथा जो एक विलेख (टाइटल डोड ) पैमाइश में 1757 
वर्गगज अर्थात 1477 वर्गमीटर के समकक्ष है लेकिन भूमि के एक 
बड़े भूभाग का एक हिस्सा होने के नाते साथ ही बिल्डिंग और 
स्ट्रक्चर तथा बंगला और बिल्डिंग तथा बंगला सहित है , जिस पर 
अल्टा माऊंट रोड , डी०-वार्ड में स्थित मलबार और कंबाला हिल 
टिव्हीजन एन० एस० शीट सं० 294, ई० - 225 की फेडेस्टल 
सर्वेक्षण सं० 1/ 665 और 665 अंकित है संयुक्त ( ज्वाइंट ) सर्वे 
के अनसार 1757 वर्ग गज अर्थात 1469 वर्ग मीटर है । इसके 
पूर्व में बैंडर का उक्त प्लाट प्रापर्टी है जिसका सुभिन्न ( लिस्टिक्ट ) 
सं० बी है, उत्तर की ओर प्लाट प्रापर्टी है इस समय उसके मालिक 
शाह कन्स्ट्रक्शन कपनी लिमिटेड है , दक्षिण की घोर यह उक्त 
बताया गया प्लाट कामन एप्रोच रोड , पश्चिम में उक्त 
प्लाट सं० बी है जिसके मालिक उक्त बैटर है , बम्बई के 
रजिस्ट्रेशन जिले और उपजिले । 

बही० आर० अमिन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुमत (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-1, सम्बई 
तारीख : 5 - 2- 76 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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- -- - - - - -- - - - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - 1. दौलत राम 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. राम लाल 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज , लखनऊ 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


लखनऊ , दिनांक 4 फरवरी, 1976 


( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदश सं० 83/ आर० / अर्जन - - प्रतः मुझे विशम्भर नाथ 
प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 
और जिसकी सं० डी० -52/ 4 1 बी है, तथा जो मो० लक्ष्मी कुन्ड , 
वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपानब अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 30- 9-1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उफ्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों को , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 26 - क में परिभाषित है, 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर या 


एक किता मकान नं० डी -52/ 41 बी० का पूर्वी हिस्सा जो 
कि मोहल्ला लक्ष्मी कुन्ड जिला वाराणसी में स्थित है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विश्वम्भर नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लखनऊ 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) : 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः 


तारीख : 4- 2- 76 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन०एस० -- -- - - - -- -- - 


1 . श्री दौलत राम 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्रीमती शान्ती देवी 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, गहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


लखनऊ, दिनांक 4 फरवरी 1976 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश स० 110 एम० अर्जन - -- अतः मुझे बिशम्भर नाथ 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थाधर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० डी० 52/ 41 बी है तथा जो मो० लक्ष्मीकुन्ड 
वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 30- 9- 1975 को 
को पूर्वोषत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर फिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उगत 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में विया गया है । । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


एक किता मकान नं० डी - 52/ 41 बी का पश्चिमी हिस्सा 
जो कि मोहल्ला लक्ष्मी कुन्द, जिला वाराणसी में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1857 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
अन्तरिसी द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विश्वम्भर भाभ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अत :, अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों, अर्थात् : -- 


तारीख : 4- 2- 1976 
मोहर : 


ITTO 
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प्ररूप आई . टी० एन० एस० -- ---- 


1. श्री हरिहर सिंह व अन्य 


( अन्तरक ) 


2. श्री छगुर प्रसाद व अन्य 


( अन्तरिती ) 


मायकर मधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
_ 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ), 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज , लखनऊ 

लखनऊ, दिनांक 4 फरवरी 1976 
निदेश सं० 22-सी०/ अर्जन - प्रत . मुझे बिशम्भर नाथ 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं0 ------ - है तथा जो ग्राम गुरली तप्पा जिला गोरख 
पुर मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय महराजगंज (जि० 
गोरखपुर ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 7- 8- 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति 
का उविस बाजार मूल्य, उसके वृश्यमाम प्रतिफस से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरका 
( मन्तरकों ) पोर भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो " उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , पही भयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से ई किसी माय की बाबत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे पचने में सविधा के 
लिए ; और/ या 


कृषि भूमि का प्राधा भाग जिसका क्षेत्रफल 95 . 9 एकर है , 
जो कि ग्राम गुरली तप्पा भारतखन्ड , परगना तिलपुर, तहसील 
महराजगंज , जिला गोरखपुर में स्थित है । 


( 0 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रपोजमा अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


विशम्भर नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिषित व्यक्तियों , प्रपति : -- 


तारीख : 4- 2- 1975 


मोहर : 


-- 


- 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - 

1. श्री नन्नू सिंह 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती शकुन्तला देवी 

( अन्तरिती ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
भारत सरकार 

के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लखनऊ 


लखनऊ, दिनांक 4 फरवरी 1976 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी घ्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० 109 एस० अर्जन---- अतः मुझे बिशम्भर नाथ 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 169 है तथा जो ग्राम धतूरी जिला बुलन्दशहर , 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
11 - 9 -1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक 
( अन्तरको ) भोर अन्सरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


कृषि भमि खसरा नं0 169 , जिसका क्षेत्रफल 17 बीघा , 
10 बिस्वान्सी है, का आधा भाग जो कि ग्राम प्रती पर.० बरन 
जिला बुलन्दशहर में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बिशम्भर नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग 
के अनुसरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : 
15 - 476GI/75 


तारीख : 4 फरवरी, 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - 

1. श्रीमती बल्देई 

( अन्तरक ) 


- - 


- 


- 


- 


2. राम अयल व अन्य 


( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


लखनऊ , दिनांक 30 जनवरी , 1976 
निर्देश सं० 81 ग्रार०/ अर्जन -.- अतः, मुझे बिशम्भर नाथ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमे इसके पचात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
को धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी चक संख्या 74 व 25 है तथा जो ग्राम मढ़वा तप्पा 
बजराह, जिला बस्ती में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नौगळ ( जिला बस्ती ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के प्रधान, तारीख 30- 10- 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- -- 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


कृषि भूमि नं0 75 और 25 जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 15 बीघा 
8 बिस्वा 18 बिस्वान्सी और 1 बीघा 14 बिस्वा 24 बिस्वान्सी 
है , जो कि ग्राम मढ़वा , तप्पा बजराह जिला बस्ती में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बिशम्भर नाथ , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकरः प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लखनऊ 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 30- 1 -1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०---- - 1. श्री के० रन्तकुमार, राजामड़ी । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 के० वी० नरायण, निदेशक , मार्फत मैनर्स मोट इन्डस्ट्रीज 
प्राईवेट लिमिटेड , राजामुद्री । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्य वाहियां करता हूं । 


अर्जन रेंज , काकिनाडा 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :- . . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


काकिनाडा , दिनाक 7 फरवरी 1976 
निर्देश सं० एक्यु ० 311/जे० स० आई० ( 109 ) 69/ 75 
76 -~- यतः मुझे बी० वी० सुब्बाराव 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्रार० एस० नं० 137, रेहल गली है , जो राजामंत्री 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजामंड्री मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
31- 7 - 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और प्रान्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दी और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


राजमडी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक पंत 31- 7- 75 में 
पजीकृत दस्तावेज न० 2778/ 75 में निगमत अनुगूची सम्पत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये ; 


बी० बी० गुब्बाराव , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर अायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , काकिनाडा 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अथतिः - - 


तारीख : 7- 2-1976 
मोहर : 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० ---- -- - - 


1 . श्री जुपूडि वेंकट विजय भास्कर, पिता केशवराज, भीमवरम 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्रीमती गादिराज , नारायणम्म पति राममूर्तिराज , भीमवरम 

( अन्तरिती 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकिनाडा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


काकिनाडा , दिनांक 7 फरवरी, 1976 
सं0 310/जे०नं० [( 87 ) ५० गो . 75- 76 -~-यतः मुझे, बी० 
वी० सुब्बाराव आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास पारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० 10 - 51- 15 है, जो 9 वार्ड, भीमवरम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भीमवरम में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 31 - 7 - 75 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्न 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल के , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत के अधिक 
है और अन्स रक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगें । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


भीमवरम् रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31 - 7- 75 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 1503/ 75 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

पधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों, को 

जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रक्ट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बी० वी० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , काकिनाडा । 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 
के भनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


तारीख : 7- 2 - 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन . एस . - --- - -- - 


1. श्री भूपतिराजु, वेंकटरामराजु, पिता नारायणराजु, रेलंगी 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. मेरगनि पैडम्मा, पति अप्पाराव , भीमवरम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , काकिनाडा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


काकिनाडा, दिनाक 7 फरवरी, 1975 
सं० आर० ए० सी० सं० 309/जे० एन० 1 ( 89 ) ५० 
गो०/ 75- 76 - - यतः मुझे वी० बी० सुब्बाराव , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 8- 1- 150 से 15 2 है, जो 21 वार्ड भीमवरम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भीमवरम में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
31- 7- 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में 
यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भीमवरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31- 7 - 75 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 1442/15 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति । 


1) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० बी० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकिनाडा 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 7- 2- 1976 
मोहर : 


1810 


THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 28, 1976 ( PHALGUNA 9, 1897 ) [ PART III - SEC . I 


प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - - - - 


1. श्री कनपति हनुमंत राव पिता पापाराव , देसुपालेम । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. ( 1 ) श्री नूतुलपाटि रामाराव पिता सुब्बाराव, 

( 2 ) नतुलपाटि रामाराव राधाकृष्ण पिता सुब्बाराव । 
दिरिसेनवेल गांव । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकिनाडा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


काकिनाडा , दिनांक 7 फरवरी , 1976 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी 


आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आर० ए० सी० 306 / एम० ई० सं० 207 ---- 
यतः मुझे बी० बी० सुब्बाराव 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- १० से अधिक है 
और जिसकी सं० 11 और 12 है, जो देसुपालेम गांव में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जग्गययपेटा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
31 - 7- 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजारमल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरणसे हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


जग्गय्यपेटा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31 - 7- 75 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 1572/ 75 में निगमित अनुसूची । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० बी० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकिनाडा । 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अनि 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 7- 2- 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री बखतौर सिंह सुपुत्र श्री गुलाब सिंह सुपुत्र गहना 

सिंह गांव लोहगढ़ जनरल अटार्नी इन्द्र सिंह , महिन्द्र 
सिंह सुपुत्रान श्री भाग सिंह गांव आदम के तहसील 
मानसा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सतिन्द्र दास एडवोकेट सुपुत्र बृजलाल अमर 

सिंह सुपुत्र जोध सिंह , सुरजीत कौर पत्नी अमर 
सिंह वासी मानसा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है तथा किराएदार यदि हों ( वह 

व्यक्ति , जिसके अधिभोंग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( यह 

थ्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियाँ करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 12 फरवरी , 1976 
निदेश सं० एम० एन० एस० / 250/ 75- 76 : -- यत : मुझे , 
वी० आर० सगर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 26 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो मानसा कला में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मानसा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 19081 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मई 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :-- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
| इस सूचना के राजपन म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम , के अध्याय 20-क में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीक त विलेख नं0 654 मई 1975 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा में है 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


बी० आर० सगर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


तारीख : 12- 2- 76 
मोहर : 


1812 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 28, 1976 ( PHALGUNA 9 , 1897) [PART III-- SEC. I 
- -- -- - - - - - - - - -- --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- 
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( 1 ) श्री बखतावर सिंह सुपुत्र गुलाब सिंह सुपुत्र गहना सिंह 

गांव लोहगढ़ जी० ए० श्री इन्द्र सिंह व महिन्द्र सिंह 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सुपुत्रान भाग सिह वासी प्रादम के तहसील मानसा । 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री सन्त राम , अमृत लाल सपुत्रान राम चन्द सुपुत्र 

गंगा राम वासी मानसा । श्री रोशन सूपुन आसा 
. कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

राम बुडलाढ़ा । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( अन्तरिती ) 
अमृतसर, दिनांक 12 फरवरी, 1976 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है तथा किराएदार यदि हों । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
निदेश नं० अम तसर/ 251/ 75- 76:-- - यत : मुझे , वी० 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखताहो ( वह व्यक्ति , 
भार० सगर 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
प्रायकर । अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह ___ो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : -- 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो मानसा कलां में स्थित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मानसा में रजिस्ट्री 

तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
मई, 1975 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
कथित नहीं किया गया है : 

दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए; 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 655 मई , 1975 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा में है । 


वी० पार . सगर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 268 - ग 
के अनुसरण में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः 


तारीख : 12- 2- 76 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --------- - -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज अमृतसर 

अमृतसर, दिनाक 1 2 फरवरी, 1976 
निदेश सं० एमएनएस०/ 252/ 75- 76:.-- यत : मुझे, वी० 
प्रार० सगर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 ] 
क.! 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) , की धारा 269 रथ , अधीन मक्षम प्राधिकारी का , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित दाजार मृत्य 5, 000/- 50 से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो मानसा कला में स्थित 
है ( और सगे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मानसा में राजस्म 
कारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
मई , 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से बम के 
दुपयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोपत सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुत्य , जसले दप्यमान प्रतिपल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपल के पन्द्रह 
प्रामात से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) थे बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मातरम 
के दायित्व में धमी करने या उससे बचने 
में सविधा के लिए ; मोरया 


( 1 ) श्री बखतावर सिह सुपुत्र गुलाब सिंह सुपुत्र गहना सिह 

गांव लोहगत जी० ए० श्री इन्द्र मिह व महिन्द्र सिंह 
सुपुत्रान भाग मिह वासी गाव आदमके । । 

( अलरक ) 
( 2 ) श्री सतिन्द्र दास गुप्ता एडवोकेट सुपुत्र बृजलाल 

कस्तूरी लाल सुपुत्र सुध राम गाव रवीवा दयालू 
वाला , प्रेमलता सुपुत्री किशोरीलाल पासी नरवाना । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि न० 2 में है तथा किराएदार यदि हों ( वह 

व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( यह 

व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

फिमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा . जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( स ) ऐसी फिसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकत विलेख नं0 658 मई , 1975 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा में है । 


बी० आर० सगर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
में , उषत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्ति यो , अर्थात : - - 
16 - 476GI/ 75 


तारीख : 12- 2 - 76 
मोहर : 
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- - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - ----- -- -- - 

( 1 ) श्री बखतावर सिंह सुपुत्र गुलाब मिह सुपुत्र गहना 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

सिंह गाँव लोहगढ़ जी०ए० श्री इन्द्र सिंह व महिन्द्र 

मिह सुपुत्रान श्री भाग मिह गाव प्रादमके तहसील 
धारा 289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मानसा । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री लछमन दास सुपुत्र रौनक राम सुपुत्र बन्मी राम 

नारायण प्रसाद सुपुत्र बनारसी दास सुपुत्र बिरीया 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मल वासी मानसा । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 मे है तथा किराएदार यदि हो । 
अमृतसर , दिनांक 12 फरवरी , 1976 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निदेश नं० एम०एन०एस० / 253/ 75- 76 :---- यतः मुझे , ( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । (वह 
वी० आर० सगर 

व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो मानसा कलां में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मानसा में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई, 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
1975 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मशे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
इण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

स्पष्टीकरण -- उसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
किया गया है : 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- क में यथा 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो उस 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 

अध्याय में दिया गया है । 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 673 मई, 1975 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा में है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


वी० आर० सगर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख : 12- 2-76 
मोहर : 
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प्ररुप आई०टी०एन०एस० - - 

( 1 ) श्री बखतावर सिह सुपुत्र गुलाब सिंह सुपुत्र गहना सिह 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

गाव लोहगढ़ जी० ए० श्री इन्द्र सिह , महिन्द्र सिह 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सुपुत्रान भाग सिंह गाव प्रादमके तहसील मानसा । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री रोशन लाल सिगला सुपुत्र प्रासा राम वासी 
कार्यालय , सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

बुढलाडा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , अमृतसर 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 म है तथा किराएदार यदि हों । 
अमृतसर, दिनांक 12 फरवरी , 1976 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निवेश न० एम० एन० एस०/ 254/ 75- 76.-- -यत मुझे, 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह 
बी० आर० सगर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
का 43 ) ( जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 

कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
है ) , की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका कार्यवाहिया करता हूं । 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी स० भूमि है तथा जो , मानसा कला में स्थित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप : 
है ( और इरासे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मानसा में रजिस्ट्रीकरण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , नारीख मई , 

45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियो पर 
1975 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण 

पास लिखित में किए जा सकेगे । 
के लिए तय पाया गया प्रतिपल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- क में 
( क ) अन्तरण से हुईकिसी आय को बाबत उक्त अधिनियम 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व में कमी 

उस अध्याय में दिया गया है । 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकत विलेख न0674 मई , 1975 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा में है । 


लिए ; 


वी० पार० सगर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 12- 2- 76 
मोहर : 
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( 1 ) श्री रामचन्द पुत्र तोता राम , श्री देसराज , वलायती 

राम , बिरज लाल सुपुत्रान, फुम्मन मल वासी गाव 
सीविया तहसील भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार गोयल सुपुत्र सोहन लाल , 

श्रीमती कमला गुप्ता पत्नी कुलवंत राय गुप्ता वासी 
मोदी नगर ( लोकल पता मार्फत सोम प्रकाश सुपुत्र 
वलायती राम क्लाथ मर्चेन्ट सदर बाजार , भटिण्डा । 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अभृतसर, दिनाक 12 फरवरी , 1976 
निदेश नं ० बी०टी० डी0/ 255/ 75- 76 : -यतः मुझे , वी० आर० 
सगर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी मं० भूमि का प्लाट है तथा जो सीविया रोड 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई , 1975 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है तथा किराएदार यदि हो । 

( वह व्यक्ति , जिराके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अयधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित मे किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो ‘ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 कः में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1155 मई , 1975 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


वी० भार० सगर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन 
सरण में मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 12- 2- 1976 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी० एन० एस०-~ ~ 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री रामचन्द सुपुत्र लोताराम , सर्व श्री देसराज, 

वलायती राम व बृजलाल सुपुत्रान फुम्मन मल 
वासी गांव सीविया तहसील भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सोम प्रकाश सुपुत्र बलायती राम क्लाथ मरचेंट 
गदर बाजार, भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न . 2 मे है तथा किराएदार यदि हों । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग से सम्पत्ति है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , अमृतसर 


अमृतसर, दिनाक 12 फरवरी, 197 6 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के. अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 


निदेश न ० बीटीडो०/ 256/ 75 -7 6: -- पतःमुझे, वी० आर० 
सगर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उवप्त अधिनियम , कहा गया है ) की धारा 
209- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसक । स भूमि का प्लाट है तथा जो , मिविया रोड 
भटिण्डा में स्थित है (ो इससे पाबद्ध अनसर्च, में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिण्डा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मई, 1975 को 
पोषत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) क बाच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्रित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :- - 


( क ) इस सचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ध्ययिसयों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर ज्यत स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त अधिनियम 

के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
पमा करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


भूमि का प्लाट जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1153 
मई , 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , हिपाने में सुविधा के लिए ; 


बो० आर० सगर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः जब, उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
मै , उषत अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : 


तारीख : 12- 2 - 76 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०-- - ---- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री के० बेकटराव पुत्र वेकटरामय्या, जल्लिकाकिनार 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पोनगांटि प्रादिलक्षाम पत्नी वेकटरामय्या दर 
मिपस 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जागे करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , काकिनाडा 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


काकिनाडा , दिनाक 7 फरवरी, 1976 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


निदेश नं ० एक्यु ० 31 2/जे० न० 1 ( 96) डब्ल्यू ० जी० / 75 
76: - --यत : मुझे , बी० वी० सुब्बाराव 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी स० 101/ 6, 104, 106 और 222/ 2 है , जो 
पासुलपा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
एप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उन्दी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 15- 8- 1975 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वन्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और माझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उपय ग उक्त आन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है :- -- 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
उन्दी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 15- 8 - 75 में 
पजीकृत दस्तावेज न० 1 46 4/ 75 में निगमित अनुसूची सम्पति । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 1 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट ही किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बी० बी० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकिनाडा 


अतः अब, उक्त अधिनियम को धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 269-५ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अथोत : --- 


तारीख : 7 - 2- 1976 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - ---- - -- 

( 1 ) श्री कोच्चल राजागव और दमगे , गुंटूर । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा - 

( अन्तरक ) 

( 2 ) डाक्टर एस० बी० रमना के प्रतिनिधि के ० नागिरेडी, 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

गूटूर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
अर्जन रेंज, काकिनाडा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :-. 


काकिनाडा , दिनाक 9 फरवरी, 1976 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स० प्रार० सी० स ० 314 जे० नं0 122/ 75- 76 : - - 
यतः मुझे , बी० वी० सुब्बा राव , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमे इसके पश्चात उचत अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि रथासार सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-50 से अधिक है 
और जिमकी मं० होर न०८ - 97 , 18 लक्ष्मीपुरम है , 
जो गुंटर में स्थित है ( और हममें पाबद्ध अनमूची गे और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
गुटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 30- 6- 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पान्तरिक की गई है और मुझे यह 
विश्याम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्प्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


स्पष्टीकरण : - - इममे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जा उपत 

अधिनियम , के अध्याय 20- 1 में परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत 

उक्त अधिनियम , के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए ; और या 


गुटर रजिस्ट्री अधिकारी से 30- 6- 1975 पाक्षिक अन्त 
में पजाकृत दस्तावेज न० 2643/ 75 मे नियमित अनुसूची 
सम्पत्ति । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 - 11 ) , या उक्त अधिनियम , 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


बी० बी० मुम्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , काकिनाडा 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 9- 2- 76 
मोहर : 


- 


- - - - 


- 


- 
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( 1 ) था कान्त तुलसम्मा सुमाराव, गुटूर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री अल्लरि विश्वेश्वराया, कलकत्ता 
269- ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


अर्जन रेंज, काकिनाडा 


उक्त मम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


काकिनाडा , दिनाक 9 फरवरी, 1976 
सं० पार० एक्यू ० 3 1 3/ जे० न० 1 16/ 7576-.- यतः मुझे 
बी० वी० सुब्बाराव 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह चिपवास करने का कारण है पि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,(0(0() - ₹0 से अधिक है 
और जिनकी म 3- - 2 ),नेरू जग है , जं . गरम में स्थित 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनुपूची में गौर पूर्ण रूप में वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गटूर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 30- 6- 1975 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति . 
फल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच 
मे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उपप से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है -- 


स्पष्टीकरण. - -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो ‘ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क मे मथा 
परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा , जो 
उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई विसी आय को बाबत , 

उक्त अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


गटर रजिस्ट्री अधिकारी से 30- 6- 1975 पाक्षिक अन्त 
में पजीकत दस्तावेज न० 2720/ 75 से निगमित अन् सूची 
सम्पत्तिा 


( ख ) ऐमो किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

की , जिन्हे आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा in f : 


बी० वी० सुमाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेज , काकिनारा 


अत : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग 
के अनुसरण में , मै , उक्त अधिनियम , की धारा 
269- 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियो अर्थात : --- 


तारीख : 9- 2- 76 
मोहर : 
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PDAEELA 


प्ररूप आई०टी० एन०एम०-- - -- --- - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1 . श्री टेहल गह 

2 श्री महेंद्र सिह व अन्य 


( अन्तरमा ) 
( अतरिती ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया शुरू करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी प्राक्षेप - - 


अर्जन रज , लखनऊ 


लखनऊ , दिनांक 2 फरवरी 1976 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख गे 

45 दिन की अवधि या समवन्धी पतियो पर 
सूचना की तामील मे 30 दिन की प्राधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


निदेश सं० 66- एम० अर्जन -. - यत : मुझे , बिशम्भर नाथ 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी संख्या 40/ 1 है तथा जो मौजा एंटपुर पर पलिया 
जिला लखनपुर खोरी में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
निधासन मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 20 - 2- 1975 को पूर्वोक्त 


( ख ) हम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उम 
अध्याय में दिया गया है । 


सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐ मे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई फिमी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और 


कृषि भूमि खसरा नं0 40/ 1 जिसका क्षेत्रफल 12 .50 एकड़ 
है । जो कि मौजा ऐंटपुर पर० पलिया तह० निधासन जिला 
लखीमपुर खीरी में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वाग प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था . छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


विशम्भर नाथ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के प्रन . 
मरण में , मैं , उक्त अधिनियम , की धाग 269घ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित । व्यक्तियो , अर्थात् 
17 - 476 GI /75 


तारीख : 2- 2- 1976 । 
मोहर : 


TTT 


LALL 
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vente 
- DIRECTORATE OF PRINTING, 

its Cienetil Manuger , Govt. of India Press , Munto Rond , New 
New Delhi, the 4th Tebiliniy 1976 

Delhi. with effect from 12 - 1 - 76 ( f. N . ) , until further orders. 
No. S (27 ) / A .lI . - The President is pleased to appoint Shii 

S , M , JAMBHOLLAR 
S R . Sethi, Manager, Govt. of India Press , Nasik to officinic 

Direc or of Prin ing 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - - - - - - - - 
DEPARTMLNI OF SUPPLY 
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES 

AND DISPOSALS 

(Admn. Branch A - 6) 

New Delhi, the 28th January 1976 
No . A -6 / 76 (4 )/ 58 /XV _ - The President is pleased to appoint the undermentioncd officers of the Inspection wing of the 
Directorate General of Sup1 .rld Disp3il , substantively in the permanent posts of Assistant Directorate of Inspection (Met, 
Chem .) in grade- Ill of tho indian Inspection Service , Met.-Chem . Brunch Cluss - Į with effect from the date indicated against 
the nano of each oflicer : 

- - 
- - 

- 

- 
- 

- - 

- 
- 

- 

- - 
- 

- - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - 
S . Name 

Post held Post in which confirmed Date from 

Reinarks 
which con 

firmed 
S /Shri 

Dy. Director of Assistant Directoi of 30 - 11 -67 Vice Sh . G . V . Halwed 
1. S . N . Das Gupta , Inspection (Met . Inspection (Met. Chem .) 

Tetirc. 
Chen . ) Retired . 

Do . 

23 - 12 -69 Against the tempy. post 
Dy. Director of 

made permanent vide 
2. B , B . Banerjee . Inspection (Met . 

Deptt. of Supply 
Chem .) 

lettet No. 42 / 28 / 68 

ES . II dated 23 - 12- 1969 . 
3. K . L . Murty 

Do . 

Do. 

23- 12 - 69 
4 . M . N . Dutta Gupta . . . 

Asstt. Director of 

Do . 

1-3-73 Vice Shri S . N . Das 
Inspection (Met. 

Gupta retired w . e .f. 
Chom . ) retired . 

28 - 2 - 73 ( A . N .) 
- - - - 

SURYA PRAKASH 

Dy. Director (Admo.) 
For Director Gen , of Supplies and Disposals. 


No . 


Do . 


MINISTRY OF STEEL & MINES 
(DEPARTMENT OF STEEI ) 

IRON & STEEL CONTROL 

Calcutta -700020, the 4th February 1976 
No. EI- 12 (58 ) /71(.). - On completion of his period of depui 
talion as Accounts Officer in the Office of the Iron & Steel 
Controller, Calcutta Shri S . R . Roy Chowdhury has been 
granted carped leave for 110 days with effect from 27. 11. 1975 . 

2 . On the expiry of his leave , the service of Shri S . R . 
Roy Chowdhury shall stand placed at tho disposal of his 
Parent Department viz., Director of Audit and Accounts, 
Posts and Telegraphs, Stores, Workshops and Telc - Check , 
Calcutta , 

T , GHOSH , Iron & Steel Controller 


No. 2222(SSS) / 19A . , Shri S , S . Sahasrabuddhey is appoint 
ed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of Indiu 
on an initial pay of Rs. 650 / - per month in the scale of pay 
of Rs. 650 _ 30 _ 740 - -35 - 810 - FB - 35 - - 880 - 40 _ - 1000 . 
EB - 40 - - 1200 /- in a temporary capacity with effect from the 
foi enoon of the 22nd December 1975 until further orders . 

The 3rd February 1976 
No. 2251 (MSR ) / 198 . - Shri M . S . Ramaswamy received 
charge of the post of Driller in the Geological Survey of 
India on reversion from tho Mineral Exploration Corporation 
I d ., in the same capacity with effect from the forenoon of 
the 3rd September 1975 

No. 2251 (MSC )/ 19B . _ Shri Mehar Singh Chowdhury , Senior 
Drilling Assistant, Geological Survey of India is appointed 
as Driller in the samo Department on pay according to rules 
in the scale of pay of Rs. 650 - -30 _ - 740 - 35 - -810 - EB 
35 - 8800 - 1000 - FB - 40 - 1200 / - in a temporary capa 
city with effect from the forenoon of 1. 12 . 1975 , until further 
orciers . 

V . K . S . VARADAN , Director General 


" 


(DEPARTMENT OF MINES) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700013 , the 31st January 1976 
No . 2222 ( SCN ) / 19A . - Shri Satish Chandra Nautiyal is ap 
pointed as i20 Assistant Geologist in the Geological Survey of 
India on an initial pay of Rs. 650 / - per month in the scale 
of pay of Rs. 650 - 30 _ - 740 _ 35 _ 810 - EB - 35 - - 880 - 40 % 
1000 FB - 40 - - 1200 / - in a temporary capacity with effeci 
from the forenoon of the 16th December 1975 until futher 
orders. 

No . 2222 (SNU ) / 194 . - Shri Surendia Nagraj Upadhyc is 
appointed a " an Assistant Geologist in the Gcological Survey 
of India oil an initial pay of Rs. 650) / per month in the scale 
of pay or Rs. 650 - 30 -_ - 740 - - 354- 810 - FB - _ 35 880 _ 40 _ 
1000 - FB - 40 - - 12001- in a tiniporary crnacity with effect 
from the forcnoon of the 5th December, 1975, until further 
olders 

No 2222 (PKR ) 19A - - Shri Prasanta Kumar Roy is annointed 
as an Anistont Groingit in the Geological Survey of India 
on an initin pay of Rs. 650 / - per month in the scale of nny 

A RS 650 - - 30 -- - 740 _ 35 - 810 - ER _ 35 _ 880 - - 401 - 1000 - - 
T8 - 40 - - 1200 / - in it lemporary can rity with effect from th 
fo - choon of the 24 11 November 1975 intil further orders 


INDIAN BUREAU OF MINES 

Nagpur, inc 27th January 1976 
No A19012 (47 ) / 72 -Estt.A , The President is nieased to 
anpoint Shri R . M . Umathay to the post of Junior Mining 
Geologist in the Indian Bureau of Mines in an officiating 
canncity with effect from the afternoon of 8th January , 76 
until futher orders. 
A . K RAGHAVACHARY , Sr. Administrative Officer 

for Controller 


NATIONAL ARCHIVES OF INDIA 

New Delhi-1, the 11th December 1975 
No F11 - 17775 - 4 , 1. - Shri Kabir Kausar Assistant Archi 
Vin Grade I (oriental Records ) is anpointed to officiate 15 
Trhivint (Oriental Records) (Class II Gazeted ) As nur lv 
Ad hoc basis with effect from the forenaon of the 1st Decem 
he 1975 and until further orter s (vice Shri R R , Agarwnl, 
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Arcbivist ( O . R .) on leavo ) . This ad -hoc appointmont will 
not confor any right for claim for regular appointment and 
will not count for the purpose of seniority and for eligibility 
Cor promotion to next higher grade . 

S . N PRASAD , Director of Archives 


2 . Sur B . Krishnan assumed charge of the post of Lecturor 
10 Moysics all the same Institute on the forenoon of the 15th 
October 1975. 


No . 19 - 16 /75 - Adinn 1. - Thc Director General of Health , 
Services is pleased to appoint Dr. R . Sundaresan in a sub 
Stantive capacity to the permanent post ot Chemist (Non 
Medical Assistant) (Bio -cheinistry ) the Jawaharlal Institute 
of Postgraduatc Medical Education and Rescarch , Pondicherry , 
with cftect from the 6th April 1974 . 


The 29th January 1976 


DIRECTORATE GENERAL . ALL INDIA RADIO 

New Delhi, the 21st January 1976 
No. 2 / 12 /75 -SIJI.- .- The Director General, All India Radio 
hereby appoints Shi S , K , Pangasa , S . E . A ., A . I. R , Jeypore 
( Orissa ) to oilicate in the grade of Assistant Engineer on 

d hoc basis with cllect from 17 - 10 - 75 ( Foi non ) Televi 
sion Centre , All India Radio , Luch now . 
HARJIT SINGII, Deputy Director of Admn , 

for Director General 


No 1 / - 25 / 74 -Admo.- ,- The Director General of Health 
SLIVICES is pleased to appoint Shri K . C . Gangul in a sub 
Mantive capacity o te permancol post of lochacal Officer 
111 the Central Drugs Scundard Control Organisalion , with 
eucci from the 2819 August 1973 . 


New Delbi, the 2nd February 1976 
No. A - 30014 ( 3 ) /74 -SVI. - The Director General, All India 
Radio , hereby appoints Shu Charanjit Singh , Extension Officer 
in a quasi- permanent capacity in the post of Extension Officei 
with cffect from 16 .6 .75. 


No. 16 -21 / 75 -Admn. l. The Director General of Health 
Sci vices is pleased to appoint Smt. Gurdeep Sinha to the 
post of Health Education Ollicer ( Field Survey Demonstration 
Centre ) in the Central llçalth Education Buieau , Directorale 
General of Health Services on an ad hoc basis with 
Ullect from the forenoon of 29th December 1975 and until 
Turiher orders , 

CORRIGENDUM 
No. 17 - 25 / 74 - Admn.- 1. - In this Directorate s Notification 
No. 17 - 23 / 74 - Admol, dated the 10th December 1974 publi 
Sned on page 218 of the Gazette of ludia , Part III, Secuon 
1, dated the 11th January 1975 for the words " 28th August 
1973 read " 291h December 1972 " . 


Y 


No. A - 30014 (3 )75 -SVI. — The Director General, All India 
Radio , hereby appoins Shri Charanjit Singh, Extension Officer 
in a quavipermanent capacity in the most 
with effect from 9 - 5 -75. 

P . K . SINHA , 
Deputy Director Om Administration 

for Director General 


The 2nd Feburary 1976 
No . 18 - 12 / 72 -Adlmn. l. -- Consequent on his selection for 
ppointmeni to the post of Deputy Direcior General, Com 
Inicial Intelligence & Statistics (Ministry of Commerce ), 
Calcuita , Shri K . A . D . Sinha relinquished charge of the post 
of Slat sucian in the Central Bureau of Health Inteligence , 
Direcoratc General of Health Services on the afternoon of 
15 th January 1976 . 


( PLANNING & DEVELOPMENT UNIT ) 

New Delhi, the 30th January 1976 
No . ( 28 ), 68 - D ( S ).- — Shri M . V . Ramakrishnan , Accounts 
Officer in the oflice of Accountant General, Central Revenues , 
New Delhi has been appointed on deputation to the post of 
Accounts Officer in the Scale of Rs. 840 — 40 — 1000 CB 
40 — 1200 in the office of Regional Engineer (North ), All India 
Rudio , New Delhi for a period of two years w . e. f. 15 - 4 - 1975 . 

This supersedes the Directorate s notification No. 2 / 8 / 68 
D ( S ), dt. 17 - 5 - 75 . 


The 4th February 1976 
No. 3 - 1 / 75- Admn .l. — The Picsident is pleased to appoint 
Shri K , D . Sharma, Section Officer of the C . S . S . (Department 
of Cabinet Affairs ) to the post of Administrative Officer in 
the Central Government Health Scheme, New Delhi on depu 
i ation basis, with effcct fiom the forenoon of the 22nd January 
1976 and until further orders . 


The 31st January 1976 
No 2 ( 8 ) / 68 - D ( S ) . - Shii M . V . Ramakrishnan , Accounts 
in the office of Accountant General, Central Revenues , New 
Delhi has been appointed on deputation to the post of Accounts 
Officer in the Scale of Rs. 840 _ -40 – 1000 - EB - 40 - 1200 
in the ollice of Station Engineer, Central Stores, All India 
Radio , New Delhi for a period of two years w .e . f. 14 - 4 - 1975 , 

This supersedes the Directorate s notification No. 16 (37 )DS 
67 - II, dt. 16- 5 - 75 . 


2 . Conscqucnt on the appointment of Shri K . D . Sharma 
to the post of Administrative Officer, Shri K , S , Parthasarathy 
relinquished churge of the post of Administrative Officer in 
the Central Governnicnt Health Scheinc, New Delhi with effect 
from the folenoon of the 22nd January 1976 . 


7 . R . SABHARWAL , 
Deputy Development Officer of Administration 

for Director General 


The 5th February 1976 
No. 19- 19 / 75 -Admn .l. — The President is pleased to ap 
point Shri T . K . Nambinarayanan , Dcmonstrator, Jawaharlal 
Institute of Postgraduate Medical Education & Research , Pondi 
cherry to the post of Lecturer in Physics at the same Institute , 
with eflcct from the forenoon of the 5th January 1976 and 
until further orders , 


S . P . JINDAL , 
Deputy Director Administration (O & M ) 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi , the 23rd January 1976 
No . 1 - 11 / 75 - Admn.l.- - The President is pleased to appoint 
Shri Satya Brata De in a substantive capacity to the perma 
neni post of Assistant Professor of Sanitary Engineering 
(Chemical Operation ) at the All India Institute of Hygiene 
& Public Health , Calcutta with effect from the 7th April, 
1973 . 


The 27th January 1976 
No. 19 - 15 / 72 - Admn.l . — Shri B . Krishnan relinquished 
charge of the post of Readcr in Physics at ilic Jawaharlal 
Institute of Postgraduate Medical Education and Research , 
Pondicherry on the forcnoon of the 1411 July , 1975 . 


New Delhi, the 6th February 1976 
No 40- 2 / 75 -CHS.I. - Conscqucnt on his transfer to C .G . 
H .S ., Hyderabad Di. S . Chatterjee an officer of G . P . O . 
Grade Ï of the C .H . S , relinquished charge of the post of 
Deputy Assistant Director (Medical) at Regional coordinating 
organisation , N . M . E . P ., Hyderabad on the ſoienoon of the 
291h December 1975 . 

R . N . TEWARI, 
Deputy Director Administration ( CHS ) 
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New Delhi, the 6th February 1976 
No . 41- 39 / 75 - D . - The Director Gencral ol Health Services 
hereby appoints Shri Kapıl Bhargava as Drugs Inspector ] 
ibe West Zone , office of the Central Drugs Standard Control 
Organisation of the Directorate General of Health Scivices 
at Bombay in a temporary capacity with ellect from the fore 
noon of the 6th January 1976 and until further order, 

S , S , GOTHOSKAR , 

Drugs Controller (India ) 
Jon Director General of Health Services 


PREINVES IMENT SURVEY OF FOREST RESOURCES 

Dehradun, the 2nd February 1976 
No. 4 -5 /71 - Adm . - - The Services of Shri T.K . I. S. Ramu 
nilijacharylliu , Statistical Othcor, Preinvestment Survey of 
lorest Resources, Dehradun are placed at the disposit ol 
P . L . 480) Research Project 01 -658 - 2 Survival and outcome of 
at Birth Cohort , Department of Paediatrics , Safdarjung Hox 
pital, New Delhi with effect from the afternoon of 19 - 1 - 76 , 
for appointment as Research Officer there on usual deputation 
basis, 

No. 4 - 3 / 74 -Adn . -- [ hc Services of Shri Hans Raj Mishra , 
Permanent Sr . Statisi cal Investigator, Ministry of Finance 
(Department of Economic Affairs ) who has been working as 
Statistical Officer Preinvestment Survey of Forest Resources 
dre piaced at the disposal of Nationol Atlas Organisntion with 
Ullect from the forenoon of the 14th January 1976 for 
appointment as Sr. Statistical Officer . 


ROMESH CHANDRA 

Chief Coordinator 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

(DEPARTMEN OF RURAL DEVELOPMEN ? ) 
DIRECTORATL OF MARKETING & INSPECTION 

HEAD OFFICE 

Faridabad , the 27th January 1976 
No . F . 4 - 5 (64 ) /75 -AIIT.- On the recommendations of the 
Union Public Service Commission , Shri A . G . Deshpande 
has becn appointed by the Agricultural Marketing Adviser to 
ino Govt. of India , as Marketing Officer, Group I, on the offi 
clating basis in the Directorate of Marketing & Jaspection at 
Bomoay with effect from 2 January 1976 (FN ) until further 
Orders, 

(Head OFFICC ) 

The 281h January 1976 
No . F .4 - 13 ( 36 ) / 75- A . 11 . - On the reconimendations of the 
Union Public Sci vice Compission , Shri Mukh Raj Grover 
has been appointed by the Agriculture Marketing Adviser 10 
the Govt. of India , as Junior Scientific Officer in the scale of 
Ry, 630 - 30 - 740 - 35 - - 810 - EB - - 35 - -880 — 40 — 1000 - - EB 
401 - 1200 on an officiating basis in the Directorate of Market 
ing & Inspection at Madras with effect from 23 -12 - 1975 
(EN ) until further orders, 

No. F .4 - 5 (65) / 75 - 1 .01. - --On the recommendations of the 
Union Public Service Commission , Shn M , R . Deshpande, 
Assistant Marketing Ofliccr, has been appointed by the com 
petent althonly as Marketing Officer, Group II on the officiat 
ng basis in the Directorate of Marketing & Inspection at 
Bombay with effect from 18 - 12 -1975 (E . N .) until further 
orders. 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 

Bombay- 400085 , the 20th December 1975 
NO , PA / 81 ( 133 )/ 75 - R - IV . – The Direcwr. Bhabha Atomic 
Research Centre , appoints Shri Ramchandra Ranoji Ransubho 
a temporary Scientific Assistant ( C ) in the Bhabha Atomic 
Research Centre , as Scientific Officer / Engineer -Grade SB in 
the sąmc Contre , in an oficiating capacity with effect from the 
forenoon of November 1, 1975 , until further orders . 


The 3rd January 1976 
No . PA /81( 138 )/ 75 - R - IV . - The Director, Bhabhu Atomic 
Resonrch Centre, appoints Shri Ramchandra Ranoji Ransubhe , 
porary Forcman in the Bhabha Atomic Research Centre , as 
Scientific Officer / Engineer Grade SB in the same Research 
Centre, in on olliciating capacity with effect from the fore 
noon on November 1, 1975 , until further orders. 

P . UNNIKRISHNAN 
Dy. Esiablishment Officer ( R ) 


- 


The 2nd February 1976 
No, F . 4 - 6 ( 92 )/ 75 - A . 1. On the recommendations of the 
Union Public Service Commission , New Delhi, Shri Bijay 
Kunar Sinha has been appointed by the Agricultural Market 
iny Adviser to the Govt . of India , to officiate as Assistant 
Marketing Officer , Group II, in thc Directorate of Markeling 
and Inspection at Bombay with cffect from 15 - 11 - 1975 (After 
noon ) until further orders , 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
TARAPUR ATOMIC POWER STATION 

Maharashtra , the 29th December 1975 
No. TAPS / ADM / 735 - A . - Consequent on the posting of a 
regular incumbent by the Cadre Authority , Shri R . R . Ban 
dooni, officiating Assistant Personnel Ollicer on ad hoc basis, 
relinquished charge of office of Asst . Personnel Officer, in 
Sarupur Atomic Power Station with effect from the afternoon 
of 20 - 12 - 1975 , 


K V . SETHUMADHAVAN , 

Chief Administrative Officer 


The 3rd February 1976 
No. F .4 - 6 ( 102 ) /75- A . I. - On the recommendations of the 
Union Public Service Commis $ 1011 ,, Ncw Delhi, Shri Rupendra 
Kumar Shivaraj Pillay has been appointed by the Agricultural 
Marketing Adviser to the Government of India , t o officiate as 
Assistant Marketing Officer , Group II in the Directorate of 
Marketing & Inspection at Madras with effect from 10 - 12 - 1975 
( F . N .) until further orders. 

The 5th February 1976 
No . F . 4 -6 (106 ) /75- A . III. - On the recommendations of the 
Union Public Service Commission , Shri Mohammed Hadis , 
has been appointed by the Agricultural Marketing Adviser to 
the Govt. of the India , to officiato as Assistant Marketing 
Officer , Group I in the Directorate of Marketing and Inspection 
at Bhopal with effect from 12 - 1 - 1976 ( F . N .) until further 
orders . 

The 6th February 1976 
No, F .4 - 6 ( 103 ) / 76 -A1I1 . - On the recommendations of the 
Union Public Service Commission , Shri Brij Bihari Singh has 
been appointed by the competent authority to olilcinic as 
Assistant Marketing Officer Group I in the Directorate of 
Marketing and Inspection at Bhopal with effect from 12 - 1 - 1976 
( olenoon ) (until furtlicr orders , 

V . P . CHAWLA , 
Director of Administration 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 

Hyderabad- 500762 , the 20th January 1976 
No, NFC / Adm / 22 / 12 / 101. - The Chief Executive. Nu 
clear Fuel Complex Appoints the following officials to officiate 
as Assistant Personnel Officers in the Nuclear Fuel Complex, 
Hyderabad , with effect from the dates shown against each , 
until further orders, 


Nume & Date of appointment 

1. Shii 7 . L , Ramachandran ( Personal Assistant, DAE ) 

31- 12 -1975 FN . 
2. Shri K . Ramachandian (Offg , Supst., AMD ) -- 2- 12 

1975 FN 
3, Shri S . 4 . Srinivasan (Offg . Assistant, BARC ) 

9 - 12 - 1975 FN . 
4 Shri ( . V . Gopalakrishnan ( Pmt. Stenogehen , 
BARC ) -- 8 - 1-1976 FN . 

S . P . MHATRE, Scnior Administrative Officer 
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HEAVY WATER PROJECTS 


Bombay - 400008 , the 28th January 1976 
No . 05000 / N - 54 /559. - Officer-On - Special Duty , He.lvy 
Water Projects, appoints Shri Naturajan Nillayana , lo Olliciale 
35 Labour - cum -Welfare Officer in Heuvy Water Project ( ruti 
corin ) , in a tenporary capacity , with cílect from January 
1976 ( EN ) until furher orders . 


T . C . SATHYAKEERTHY, Senior Administrative Officer 


( ATOMIC MINERALS DIVISION ) 

Hyderabad -500016 , the 4th February 1976 
No. AMD / 1 / 18 / 75 -Adm . - The Director, Atomic Minerals 
Division , hereby appoints Shri Bibahar Goswami as Scicntific 
Officer / Engincer ( Geology ) Grade SB in an officiating capa 
city in the Atomic Minerals Division , with effect from 26th 
December, 1975 Forenoon , until further Orders . 


S . RANGANATHAN , Sr. Administrative 

& Accounts Officer 


REACTOR RESEARCH CENTRE 

Kalpakkam , the 10th January 1976 
No . RRC - 11 - 1 (25 ) / 72 -P445 . - Conscquent upon his selec 
tion for inclusion in the Centralised cadre of Assistant Person 
nel Officers / Assistant Administiative Officers of the Depart 
ment of Atomic Energy , Project Director , RRC , hereby ap 
points Shri RAGHVACHARYA RAGHUNATHAN , a tem 
porary Selection Grade Clerk of the Madras Atomic Power 
Project, 49 an officiating Assistant Administrative Officer in 
the Reactor Rescarch Centre with effect from the forenoon 
of November 17 , 1975 , until further orders . 


Shri Gopinatha Rao, Oficiating Assistant Metoorologist 
Temans posted to the office of the Dy, Director General of 
Observatorics ( Climatology & Geophysics ) , Poonu . 

No E (1 )04285 ,--- Che Director General of Obscrvatojies 
hereby appoints Shi N V , Parameswaran , Prof. Assistant, 
Office of the 1 ) y . Director Genelul of Observatories ( Climato . 
logy á Geophysics ) , Poonal as Assistant Metsorologist in all 
ofliciating capacity for a period of forty four days with eflect 
from the forenoon oi 1 - 1 -1976 to 13 - 2 - 1976 . 

Shri Parameswaran , Officiating Assistant Meteorologist re 
mains posted to the office of Dy. Director General of Observa 
torics ( Climutology & Geophysics ) , Poona , 

The 28th January 1976 
No, E ( 1 ) 05853, - The Director Gencral of Obscrvatories 
hereby appoints Shri T . V . Vaidyanathan , Professional Assis 
tant, Office of the Director, Regional Meteorological Centre , 
Madras, as Assistant Meteorologist in an officiating capacity 
with eflect from the forcioon ot 1st January , 1976 and until 
further order s. 

Shri Vaidayunathan , Oficiating Assistant Meteorologist re 
mains posted to the office of the Director , Regional Meteoro 
logical Centre , Madras . 

The 3rd February 1976 
No . E ( 1 ) 07161. -_ The Director General of Observatories , 
hcieby appoints Shri Onkari Prasad , Prof. Assistant , Head 
quarters Ollice of the Director General of Observatories , New 
Delhi as Assistant Meteorologist in an otllciating capacity for 
Łt period of thirty eight days with effect from the forenoon 
of 1 - 1 - 1976 to 7 - 2 - 1976 . 

Shri Onkari Prasad , Officiating Assistant Meteorologist re 
Inains posted to Headquarters oflice of the Director General 
of Observatories , New Delbi, 

The 5th February 1976 
No . E (1) 04318.- - The Director General of Observatories 
hereby appoint Shri H , R . Ganesan , Professional Assistant, 
Office of the Dy. Director General of Observatorics , ( Clima 
1ology & Geopbysics ) , Poona as Assistant Meteorologist in an 
officiating capacity for a period of thirtynine days with effect 
from the forenoon of 2 - 1 - 1976 to 9 - 2 - 1976 . 

Shri H . R . Ganesan , Officiating Assistant Meteorologist re 
mains posted to the office of Dy, Director General of Obser 
vatorics ( Climatology & Geophysics ), Poonu . 

No . E ( 1 ) 04318 — The Director General of Observatorics 
hereby appoints Shri S . Rengarajan , Professional Assistant , 
Meteorological Centre , Trivandrum under the office of the 
Dircctor , Regional Meteorological Centre , Madras Ay Assist 
ant Meteorologist in an officiating capacity for a period of 
foily days with effect from the Iorenoon of 7 - 1 - 1976 to 
15 - 2 - 1976 . 

Shri Rengarajan , Offg , Assistant Meteorologist remains post 
ed to Meteorological Centre , Trivandrum under the Regional 
Meteorological Centre, Madras . 

No. E ( 1 ) 05132. The Director General of Observatories 
hereby appoints Shri M . L . Ghose , Protessional Assistant, 
Office of the Director, Regional Meteorological Centre , 
Calcutta , as Assistant Meteorologist in an ofllciating wapacity 
for a period of forty - four days with cffect from the forenoon 
of 3 - 1 - 1976 to 15 -2 - 1976 , 


K . SANKARANARAYANAN , 
Senior Administrative Officer 


DEPARTMENT OF SPACE 
CIVIL ENGINEERING DIVISION 

Bangalore- 560025 , the 27th January 1976 
No, 10 / 3 (86 ) / 75-CED ( H ), - Chief Engineer , Civil Engi. 
neering Division , Department of Space is pleased to appoint 
on deputation from the Office of the Accountant General , 
Tamil Nadu , Madras, Shri K . Ramaswamy, a Section Officer 
in that office , as Assistant Accounts Officer in the Civil Engi 
ncering Division , Department of Space , in an officiating capa 
city with effect from 1 - 12 -1975 und until furthes orders. 
P . I. U . NAMBIAR , Administrative Officer 

for Chief Engineer 


MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

New Delhi- 110003 , the 27th January 1976 


Shri Ghose, Offg . Assistant Meteorologist remains posted to 
the ofice of the Director, Regional Meteorological Centre , 
Calcuta . 


No. E ( 1 ) 04091.-- The Director General of Observatories 
hereby appoints Shri A . K . Basu , prof. Assistant, Office of 
the Director , Regional Meteorological Centre , Bombay its 
Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period 
of Thirty one days with effect from the forcnoon of 1 - 1 - 1976 
to 31- 1- 1976 . 

Shri Basu , Officiating Assistant Meteorologist remains post 
ed to the oilice of Regional Meteorological Centre , Bombay . 


M . R . N . MANIAN , Meteorologist, 
for Director General of Observatories 


No. E ( 1 ) 0426 ) , - - The Director General of Observatories 
hereby appoin s Shri B . Gopinatha Rao , Prof . Assistant Oflice 
of the Dy. Director General of Observatories , ( Climatology 
& Geopliyrics ) Poona , us Assistant Meteorologist in an offi 
ciating capacity for a period of cigly nine days with cffect 
from the forenoon of 1 - 1 - 1976 to 29 - 3 - 1976 . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 20th January 1976 
No. A . 32014 / 2 / 75 -EC . - Th , Director General of Civil 
Aviation is pleased to appoint the following 38 Technicnt 
Assistants (working as Assistant Technical Officer on an ad 
hoc basis ) 19 Assistant Technical Officer on a regular basis 
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No . A . 32014 / 2 / 74 -EC - The Director General of Civil 
Aviation is pleased to appoint Shu P . C . K . Nair, Communi 
cation Assistant, Aeronautical Communication Station , Banga 
loreus Assistant Communication Offlcer with effect from 
24 - 12 - 1975 and to post him at the same station until further 
Orders . 

H . L , KOHILI, 

Dy. Director of Admn. 
for Director Gon , of Civil Aviation 


all thc Civil Aviation Department with effect from the 6th 
Jiruniy , 1976 and until further orders : 
Nanc & Station to which posted 

1. Shri A . Rajagopalan - Bombay. 
2 . Shu Muhtiar Singh - - Calcutta , 
3 . Shri R . Ramumui thy - Calcutta . 
4 . Shri C . N . Mahadev _ Palam . 
5 . Shri M . Raghavan - - Madras, 
6 . Shri M . Appardo - Madras. 
7 . Shri C . Hrman - Begumpet, 
8 . Shri D . C . Dabgotra Janmill, 
1 . Shri M . L . Dey - - Calculta , 
10 . Shri M , P , Sama - C . A . T . C . 
11. Shii S . K . Bhattacharya - Calcutta , 
12 , Shi H . S . Sarna - Palam . 
13. Shii N . S . Apte - Nagpur . 
14 . Shri G . M . Ruo - Calcutta . 
15 . Shri I. M . Krishnan - Calcutta . 
16 . Shri K C Devgan R . C . & D . U . 
17 . Shri V . P . Narang - Safdarjung . 
18 . Shri A . K . Dey -- Calcutta , 
19 . Shri R . Vittal Singh - - Bombay . 
20 . Shri T . N . Viswanathan - -Madras. 
21. Shri P . ( . Jaid — Safdarjung . 
22, Shri V . K . Sharma - Safdarjung. 
23. Shri Harbhagwan - Bhavnagur . 
24. Shri T . D . Sharma- Bombay . 
25 , Shri M . K . Chatterjee - - Imphal. 
26 . Shri P . K . Sengupta - - Calcutta . 
27. Shri G . D . Kulkarni - Bombay, 
28 . Shri Piayara Singh - Calcutta . 
29 . Shri Inderjit Sharm . - C . 4 . T . C . 
30 . Shri T. R . Menon - Calcutta . 
31. Sbii G . S Kochikar - Bonibay . 
32. Shri K . S . BalasubramaniaD ) - - Bombay, 
33 . Shri Manohar Singh - -Kud . 
34 . Shu P . N . Nayar - - Gauhati, 
35. Shri M . D Kanganathan Madras . 
36 . Shri H . L , Sharmit - Palam . 
37 ., Shri Y , P . Bhatia - - Barapani, 
38 . Shri B . R . Rao — Bombay. 


New Delhi, the 31st January 1976 
No, A . 32013 / 4 /73 - EC - The President is pleased to appuin 
Shu B . K . B . Nuir , Assistant Technical Officer, Aeronautical 
Cominunication Station Nagpur as Techoical Officer in the 
Civil Aviation Department with effect from the 9th January , 
1976 ( AN ) until further orders and to post him in the office 
ot the Director , Radio Construction and Development Units , 
New Delhi. 

No . A . 38012 / 1 /75 -EC . - - The following two Coinmunicat 
tion Officers retired from Government service on 31- 12 - 1975 
( A . N .) on attaining the age of superannuation , 
S. No ., Name & Station of Posting . 

1. Shri P . B . Syamay -. A . C .S ., Calcutta . 
2. Shn K . K . Da A . C .S ., Safdarjung Airport , New 

Delhi, 


I be 2nd February 1976 
No. A . 32013 / 2 / 75 - EC . - - la continuation of this Depart 
ment Notification No. A . 32013 / 2 / 75 - EC , dated the 26th / 
28th July , 1975 , the Picsident is pleased to cxtend the ad -hur 
promotion of Shri B . B , Bandhopadyay , as Controller of Com 
munication, Calcutta Altport, Dum Dum for a further period 
from 1- 9 - 1975 to 29 - 2 - 1976 . 

11. L . KOHLI, 
Dy. Director of Adm . 


New Delhi, the 23rd January 1976 
No. A .-32013/4 /75 -E . C .-- The President is plcased to ap 
prove the protorma promotion of the following foul Assistant 
TochnicalO rs in the Civil Aviation Department and at 
prescat on deputation to the country town against each , to the 
grade of Technical Omcer with offect from the 1st December , 
1975 ( forenoon ) and until further orders : 


New Delhi- 110022, the 4th January 1976 
NO. A -41012 / 1 / 74 - E ( H ) . – The serviccs of Air Condore 
A , . Gama , an officer of the Indian Air Force, who was 
appointed on deputation with the Civil Aviation Department 
a s Examiner of Flying with cffet from the 17th Soptember , 
1973 , and on his retirement from the Indian Air Force , re 
employed in the same capacity with effect from the 7th 
October, 1973 , stand terminated with cflcct (rom the forcooon 
of the 17th September , 1975 . Air Commodore A , F , Gama 
was granted carned leave for 60 days with clfect from he 
17th September, 1975 to the 15th November, 1975 , in terms 
of Rule 39 ( 7 ) of the C .CS. ( Lcave ) Rules, 1972 . 


ŞI. 


Name 


Country to which 
on deputation 


With 
effect from 


No. 


S /Shri 
1 . M . A . Venugopal 


Zambia 


23- 7 - 75 
(AN ) 
6 - 6- 74 


The 29th January 1976 
No. A - 32013 / 15 /75- E ( H ) . - - The President has been pleased 
to appoint Shri R . Narasimhan , permanent Senior Scientific 
Officer as Deputy Director of Research & Development in 
the Civil Aviation Department New Delhi purely on an 
ud - hoc basis for a period of six months with effect from the 
forenoon of the 22nd January , 1976 , or till Shri P . R . 
Chandrasekhar , Deputy Director of Research & Development, 
who has been deputed for training for the study on the subject 
of F . A . A . airworthiness design and testing requirements and 
proceduros for different types of aircrafts and helicopters in 
the United States of America , resumes duty on return from 
deputation , whichever is earlier , 

T . S . SRINIVASAN 
Assistant Director of Administration 


2. $ . Vçokateswaran 


. 


3 . K . Srinivasan 
4 . D . S . Srivastava 


. Democratic Ropub 

lic of Yemen 
. Do. 
. Zambia 


. 
. 


1- 6 - 74 
14 -5 -75 
(A . N .) 


The 29th January 1976 
No . A 38013 / 1 / 75 - EC . - The Director General of Civil Avi 
aution is pleased to permit Shri J . S , Bhardwaj, Assistant Com 
munication Officci, A . C . S ., Safdarjung Airport , New Delhi 
to retire from Government sei Vico in terms of the provisions 
of J . R . 56 ( k ) with cflect from the 31- 12 - 1975 ( A . N .) 


New Delhi, the 24th January 1976 
No 1. 32013 / 5 / 75 -LA - The President is pleased to sanc 
To the continued ad hoc appointment of tho following 
oblicers , ils Aerodrome Officer uplo the 31st March , 1976 or 
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( ENTRAL BUREAU OF NARCOTICS 
OFFICE OF THE NARCOTICS COMMISSIONER OF 

INDIA 
(NARCOTICE DEPARTMENT ) 
Gwalior-6 ( M . P .), the 31st January 1976 
S . No. 39 . Shri A . K . Dass , District Opium Officer, 
Mandsaur I Division is allowed to cross the efficiency bar at 
the stage of Rs. 810 / - in the scale of Rs. 650 — 304740 
35 – 810 - EB - 35 — 880440 - 1000 - EB - 4041200 with 
cifect from 1 - 9 -75 

A . SHANKER 
Narcotics Commissioner of India 


ull the posts are filled on a futai lases whichevci i 
ewlice . - - 

Name and Sturion of posting 
1. Shii K P . V . Menon - Mangalore 
2 . Shii V . R . Vishwanathan Bhopal 
3. Shri S . C . Joshi- Hars, A .O . ( AIS ) 
4 . Shri O . P. Dhingra - Hars. T.O . (P ) 
5 . Shri M . P . Khosla - Udhampur 
6 . Shri J. S . R . K , Sharma- --Madras 
7 . Shri K . S . Prasad - -Mohanbart 
8 . Shri N . D . Ghosh - Dum Dum 
9 Shii Ravi Tankha - Safdarjung 
10. Sljic R Rao — Rajkot 
11 . Shri Kundan Lal - Aurangabad 
12 . Shri J. K . Sardana - Srinagar 
13 . Shri K . C . Missa - Santacruz 
14 . Shri G . B K . Nair - Santacruz 
15 . Shri D . D . Sardana - Safdanjung 
16 . Shri K . N . Venkatachalliah - Santacruz 
17 . Shri S Dayal — Hqrs . T . O . (AS ) 
18 . Shri S . C . Sekhri- - Udaipur 
19 . Shri M . P . Sain — Safdarjung 
20 . Shri S . K . Jain - Palam 
21. Shri D . Ramanujam - Safdarjung 
22 . Shri A . T . Verghesc — Kumbhirgram 
23 . Shri K . V . S . Rao - Madras 
24 . Shri N . P . Sharma - Safdarjung 
26 . Shri R , Kothanadaraman — Trichirapalli . 
26 . Shri R . Kothanadaraman _ Trichirapalli . 

C . K . VATSA 
Assistant Director of Administration 


CENTRAL WATER COMMISSION 

New Delhi -22, the 24th January 1976 
No. A - 19012 / 558 / 75-Adm . V . - On the recommendations of 
the Departmental Promotion Committee ( Class - II ) , the Chair 
man Central Water Commission is pleased to appoint Shri 
D . K . Sharma , Research Assistant of this Commission , to 
the grade of Assistant Research Officer ( Scientific - Chemisly 
Group in the CWC in the scale of ray of Rs. 650 _ 30 _ - 740 
35 - 810 _ EB _ 35 880 _ 40 _ 1000 - EB - 40 — 1200 , on a 
regular basis , in an officiating capacity , with effect from the 
forenoon of the 15th December , 1975 , until further orders . 

Shri D . K . Sharma will be on probation in the grade of 
Assistant Research Officer ( Chemistry ) , Central Water Com 
mission , for a neriot of two years , with effect from the above 
date viz, 13 - 12 - 1975 ( forenoon ) . 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

Bombay, the 3rd February 1976 
No. 1/ 403 / 76 -EST . - Shri Vidya Shankar Pandey , is 
appointed as Assistant Fngineer in a temporary capacity in 
the Switching Complex , Bombay, with effect from the forenoon 
of he 1st Janjiary, 1976 , and until further orders . 


The 3rd February 1976 
No . 1 / 399 / 76 - EST . — Shri P . N . Sundarani, Permanenț 
Senior Forcman , Madras Branch is appointed as Chief 
Mechanician in an officiating capacity in the same Branch , with 
effect from the forenoon of the 1st January, 1976 , and until 
further orders . 

P . G . DAMLF 
Director General 


No. A - 19012 /557 / 75 - Adm . V . -- The Chairman , Central 
Water Commission is pleased to appoint Shri G . M , Kotawar, 
Research Assistant of this Commission , to officiate in the 
grade of Assistant Research Officer (Scientific -Physics Group ) , 
in the Central Water and Power Research Station , Poona, on 
a purely temporary and ad -hoc basis, in the pay scale of 
Ra 650 _ - 30 - 740435 - 810 -- EB _ 35 _ - 880 _ 40 _ - 10004 _ FB 
- - 40 — 1200, with effect from the 17th December , 1975 
( forcnoon ) , upto 29- 2 - 1976 or till such time as the vacancies 
in the grade are Alled on a regular basis , whichever is 
carlier. 

The 29th January , 1976 
No A - 19012 / 197170 - Adm . V . - In partial modification of 
this Commission s Notification No. A - 19012 / 197 / 70 - Adn . V 
dated the 6th May. 1970 , the Chairman , Central Water and 
Power Commission (now Central Water Commission is 
pleased to appoint Shri G . C Wadhwa, Supervisor to officiate 
Hotionally in the grade of Extra Assistant Director/ Assistant 
Fugineer / Assistant Research Officer , ( Engineering ) in the 
Central Water and Power Commission (Water Wing ) now the 
Central Water Commission , on an ad -hoc basis in the scale 
of Rs. 350 - 25 - 500 . - 30 . .590 EB - 30... -800 - EB - 30 
830 -35 – 900 ( preserved ) with effect from 22 - 1 - 1969 . 

Shri G . C . Wadhwa, may be deemed to have taken over 
charge of the post of Extra- Assistant Director , in the Central 
Water and Power Commission (Water Wing ) , New Delhi with 
effect from the above date 

K . P . B . MENON 

Under Secretary 
for Chairman , W . Commission 


Bombay , the 31st January 1976 
No . 1 / 397 / 76 - EST. - The Director General, Overseas 
Communications Service, hereby appoints Shri F . C . Agonso , 
Senior Forcman , Bombay Branch , as Chief Mechanician in an 
ociating capacity in the same Branch for the period from 
the 1st December , 1975 to 3rd January , 1976 ( both days 
111clusive ) against a short- teror vacancy . 

M . S . KRISHNASWAMY 

Administrative Officer 
for Director General 


Bombay , the 3131 January 1976 
No 1 / 395 / 76 - FST - The Director General, has accepted 
the icsignition from Government service , of Shii Jasbir Singh 
Sidana . Teinpoiary Assistant Engincer , Bombay Bran : h , with 
effect from thic aftei noon of the 17th January , 1976 , 

P. K . G . NAYAR 
Dy, Director ( Admn .) . 

for Director General 


New Delhi-22 , 2nd February 1976 
No. A - 19012 / 546 / 75 - Adm . V . - Consequent unon his selec 
tion by the Union Public Service Commission , the Chairman . 
Central Water Commission is pleased to appoint Shri Nathi 
Singh to the post of Assistant Research Officer ( Physics 
Group ) in the Central Water Commission in the scale of 
R 650 -- - 30 _ - 740 _ 35 - 810 _ -FB - 35 . - 880 — 422 - 1000 _ FB 
- an -- 1200 with cflect from the forenoon of 5th January , 
1976 . 

2 Shri Nathi Singh will be on drohalion for a period of 
two year s with effect from the above date and time, 

κ , Ρ , Β . ΜΕΝΩΝ 

Under Secretary 
Central Water Commission 
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CENTRAL GROUND WATER BOARD 


CENTRAL GROUND WATER BOARD , 
N .H . IV , Faridabadl- 121001, the 5th lebruly 1976 
No. 3 - 368 / 75 - CH ( Estt. ) . — Shii D M . Rama Roo is ap 
pointed 29 Assistant Hydrogeologist, G . C . S . Clay -s ! 
( Gazelled ) in the revised scale of Rs. 650 - - 30 — 740 — 35 — 
810 - EB _ 35 _ 880 - 40 - 1000 - EB - 40 – 1200 on ad hoc 
and temporary basis in the Central Ground Water Board with 
his headquarter at Bangaloro w .e .f . 10th March 1975 ( F .N .) 
to 24th Oct 1975 ( A . N . ) . 


New Delhi- 110922 , the 30th January 1976 
No. 6 / 2 / 75 -Adm .11. — The Chairman , Central Flectricity 
Authority hereby appointy Shri S . A . Khan , Technical Assis 
tant to the grade of Extra Assistant Director/ Assistant Engi 
ncer of Central Power Engineering Class II Service with effect 
from the forenoon of 31st December, 1975. 


JANGSHER SINGH 

Under Secy . 


No, 3 -350 / 74 - CH ( Estt. ) , - Consequcnt on his selcction by 
U . P . S . C . Shii D . B . Shetye is hereby appointed to the post 
of Asstt. Hydrogcologist, G . C . S . Class IT (Gazetted ) in the 
scalc of Rs. 650 _ 30 _ 740 _ 35 _ _ 810 _ EB - 35 — 880440 — 
1000 _ EB - 40 - 1200 on temporary basis in the Central 
Ground Water Board with his headquarter at Sholapuit w .e .f. 
1st January 1976 (FN . ) till further orders. 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(RAILWAY BOARD ) 


New Delhi, the 27th January 1976 


D . S . DESHMUKH 
Chief Hydrogeologist & Member . 


CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE ENGINEER -IN -CHIEF 

New Delhi, the 28th January 1976 
No. 5 / 6 / 75-ECI. -- The President is pleased to appoint the 
following candidates in the results of the Engineering Services 
Examination 1974 on probation in the CES Class 1 / CEES 
Class I in the CPWD against temporary posts of Asstt. Ex . 
Engincers ( Civil ) / Asstt. Ex. Engineer (Elcct. ) with effect 
from the dates mentioned against their names . 


No. 74 / RE / 161/ 1. - - It is notified for the information of 
gencral public that in connection with the introduction of 
25 Kv A . C . electric traction in the Section Khurja Junction 
( Excl ) to Ghaziabad ( Inc ) Structure No. 1371 / 23- 24 to 
Structure No . 18 / 24 on Down Main Line and 18 / 29 on Up 
Main Line (km , from New Delhi side ) height gauges have 
been erected at all level crossings with clear height of 4 .67 
metres (15 ft. 4 in . ) above road level, with a view to prev 
enting loads of excessive height from coming into contact 
with or in dangerous proximity of live traction wires , Public 
are hereby notified to observe the height specified above , 
for the purpose of loading vehicles and to ensure that loads 
carried in road vehicles do not infringe the height gauges 
under any circumstances. 


The dangers involved in a load of excessive height arc : 


(i ) the height gauge would be thrown out causing cons 

truction to the road as well as to the Railway line ; 


CES Class 1 
S / Shri 
1. Rakesh Misca . 26th December 1975 
2 . N . K . Sinha - -6th January 1976 
3. Ranveer Singh ----6th January 1976 . 


( ii ) the materials or equipment carried (or the vehicle 

itself ) may be damaged ; 


CEES Class 1 
1. A . C . Suri - 3cd January 1976 
2 . G Nelson Raj — 9th January 1976 . 

P . S. PARWANI 
Dy. Director of Administration 

for Engincer-in - Chief 


(iii ) fire may be caused involving risk to life , due to the 

contact or dangerous proximity with the live con 

ductor, 
No. 74 / RE / 161 / 1. --It is hereby notified for the general 
information of all users of Railway lines and premises that 
A , C , Overhead Traction wires will be energised on 25 Kv 
on or after 2nd February 1976 in the Section Ajaibnur Sec 
tioning Post to Ghaziabad ( incl.) Structure No. 1403 / 17 - 18 
to Structure No . 18 / 24 on Dn Main Line and 18 / 29 on Up 
Main Line (Km from New Delhi sidel on and from tho 
same dale the overhead traction line shall be trcated as live 
at all times, and no unauthorised persons shall approach or 
work in the proximity of it. 


New Delhi, the 2nd February 1976 
No . 27-E /P ( 14 )/70-E .C -II — The following Officers of Central 
Public Works Departmont on attaining the age of superannua 
tion have retired from Govt. service on 31- 1 -76 ( A . N .) 


The 28th January 1976 


Name 


Present Designation . 


No. 74 / RE / 161/ 1. - It is hereby notified for the general 
information of all users of Railway lines and promise that 
A . C . Overhead Traction Wires will be cnergised on 25 KV 
on or after 12th January 1976 in the Section Khujra ( excl. ) 
to Ajaibnur Sectioning Pont ( incl. ) ( Structure No . 1371 / 23 
24 to Structure No. 1403 / 17 - 18 ) . On and from the same 
date the overhead traction line shall be treated as live at all 
times and no unauthorised per ong shall approach or work in 
the proximity of it. 


1. Shri P , R . Puri 


. 


. 


. Executive Engineer on 

deputation to All India 
Radio (Civil Constn . Wing ) 
Bombay . 
Executive Engincer on 
deputation to University 
of Delhi, Delhi. 


2 . Shri D . R . Chopra 


. 


A . L . GUPTA 
Secretary , Railway Boari. 


3 . Shrif, J, Khiançy . 


. 


Surveyor of Works, Office 
of the SSW ( Ayn ) , CPWD , 
New Delhi. 


NORTHERN RAILWAY 

New Delhi, the 17th December 1975 
No. 17.-- The following officers of Mech , Roge . Deptt of 
Northern Railway have retired from Rly . Service finally from 


P.S . PARWANI 
Dy. Director of ( Admn. ) 
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= = = = 
the dates noted against cach 

Jil she matter of the Companies Act 1956 ad of 

11 / . Hotel Pulula djart Plate Limited 
1. Shui Bhim Suin Shamat , AWM / Kiku w .c. f. 30th 
November 1974 , 

Bombay- 2, the 231d January 1976 
2 . Shii Sant l al Malik , olly AME (MR ) HJ. Qrs. Omcc 

No. 14573 / 560 ( 5 ). - Notice is hereby given pursuant 10 
fron 3154 October 1975 , 

sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 

what the time of M / s Hotel Palace Ajanta Private Limited has 
V . P . SAWHNEY 

this day been struck off the Register and the waid company in 
Gercrul Manager . dissolved , 


NORTH -FAST FRONTIER RAILWAY 

Pandu, the 20th January 1976 
No . E / 55 / ITT / 94PLIll ( O ) , — The following Junior Scale 
officer of the Civil Engineering Department are confirmed in 
the Senior Scale with effect from the date noted against cach . 
SI No . Name of Offers & Date from which 

Confirmed 
1. Shri Tuth Piakash - 18th June 1973. 
2 . Shri S . K . Kanjilal — 15th July 1973 . 
3 . Shii B E Guha Biswink - 151 April 1974 . 

HL VERMA 
General Manager. 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
M / s. Satara Swadeshi Commercial Bank Limited 

Bombay , the 2nd Februry 1976 
No . 259 / 560 ( 3 ) , -- Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of Section 500 of the Companies Act, 1956 that 
at the expiration of three months from the clutc hercof the 
name of the Satara Swadeshi Commercial Bank Limited , 
unless cause is shown to the contrary , will be stuck oll the 
Register and the said company will be dissolved . 


civeries 
Acheront 


CENTRAL RAIL WAY 

Bombay , the 29th January 1976 
No . HPB / 220 / G / I ( W ) . - Shii R . K . Singh who was 
appointed as Probationer in the Indian Railway Service of 
Engineers is confirmed as Assistant Engineer in the Junior 
Scalc with effect from 171h April, 1975 . 


Tut the matter of the Companies Act 1956 and of 

M / s Bank of Nagpur Limited 

Bombay, the 2nd Fehruary 1976 
No . 12089 / 560 ( 3 ).- - Notice is hereby given pursuant 10 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date thereof 
the name of the Bank of Nagpur Limited unles cause is 
Shown to the contrary , will be struck off the Register and the 
a :d company will be dissolved , 

S . NARAYANAN 
Addl. Registrar of Companies , 

Maharashtra , Bombay. 


B . D . MEHRA 
General Manager . 


in the matter of the Companies Act 1956 and of 
M / s Patiala Gouus Banking Agency Pvt. Ltd . 

Delhi, the 5th January 1976 
No . 3127 / 328 . — Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that the name of M / s . Patiala Goods Hooking Agency Pvt. 
Limited has this day been struck off the Register and thc said 
company is dissolved . 

R . K . TAIN 
Asstt. Registiar of Companies , Delhi. 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

(DEPARTMENT OF REHABILITATION ) 
OFFICE OF THE CHIEF MECHANICAL ENGINEER 
REHABILITATION RECLAMATION ORGANISATION 

Jeypore -764003, the 24th January 1976 
No. PF /G /63. - On the recommendation of the Union 
Public Service Commission . SHRI RAMPRAKASH CHAN 
DER is appointed to the post of Assistant Engineer in the 
scale of Rs 650 - - 30 - 740 - 35 - - 810 _ FB - 35 - 8804 - 40 
1000 -- EB - 40 — 1200 in the Rehabilitation Reclamation Orga . 
nisation wcf. the forenoon of 16th January 1974 , until 
further orders. 

2 . Shri Chander assumed the charge of the post of Assis 
tant Engineer FMU - 14 , RRO at Huthay (Little Andamans ) 
on the forenoon of 16th January 1976 . 

N . SATHYAMURTHY 

Operational Engineer. 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
M / s. Kashmir Power Industries Private Limited , 

Nilofar Manzil, Barjala , Srinagar 

Srinagar-190008 , the 9th January 1976 
No . PC / 369 / 97, - - Notice is hereby given pursuant to sub 
Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that 
at the expiration of three months from the dute hereof the 
name of M / s . Kashmir Power Industrics Privatc Limited 
unless cause is shown to the contraiv. will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 


DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 
OFFICT OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 

Bombay , the 12th November 1975 
No. 7935 / TA / 247 ( 5 ). — Whereas M /s. Orient Chit Fund 
Limited , having its registered office at Room No . 62, Bombay 
Mutual Building, 1st floor , Hornby Road . Bombay- 1 , is being 
wound upi 


J. N . KAUL 
Registrar of Companies, 
Jammu and Kashmir , 

Srinagar 


And whereas the undersigned has ieasonable cause to be 
lieve that no Liquidator is acting and that the statement of 
Accounts ( Returns) + requires to be made by the Liquidator 
have not been made for a period of six consecutive months; 

Now thercfore , in plirsuance of the provisions of sub 
section ( 5 ) of Section 247 of the Indian Companies Act, 
1913 notice is hereby given that at the expiration of threc 
months from the date of this notice the name of M / s . Orient 
Chit Fund Limited , will unless causc is shown to the contrary , 
he struck off the register and the company will be dissolved . 
18 - 476GI/ 75 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
Roshini Hire Pwchasing Company and Chir Fund 

Private Limited 

Jaipur the 7th January 1976 
No. Stat/ 1477 . -- Notice is hereby given pursuant to uh . 
section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 thal 
at the expiration of three months from the date hrieof tha 
name of the Roshini Hire Purchasing Co . and Chit Fund 
Private Limited unless cause is shown to the contrary , will be 
struck off the Register and the said company will be dissolved , 
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Act, 1956 that at the expiration of three months from tho 
date hereof the name of Lamrin Private Limited unless cause 
is shown to the contrary will be truck off the Register and 
the said company will be dissolved . 


In 


and of 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
M / 1. Shri Gangumagur (inruil Ex( 110119 Limited 

The 17th January 1976 
No . Stat / 1343 , - - Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , that 
at the expiration of thiee months from the date hereof the 
name of the Shri Ganganagar General Exchange Limited , 
upless cause is shown to the contrary, will be stiuck off the 
Register and the said company will be dissolved . 

R . D . KUREEL 
Registrar of Companies , Rajasthan , Jaipur. 


the matter of the Companies Act, 1956 

Venadu Bank Limited 


Ernakulam , the 4th February 1976 
No. 1299 / Li4 / 560 / 1953 / 76 . - Notice is hereby given pur 
suant of sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 , that the name of the Venadu Bank Limited has 
this day heon struck off the register and the said company in 
dissolved . 


In the matter of the Companles Act 1956 . and of 

City Taxi Service Private Limited 

Hyderabad - 1, the 28th January 1976 
No. 1058 / ( 560 ) . - Notice is hereby niven pursuant to sub 
section ( 5 ) of Section 360 of the Companica Act 1956 , that 
the name of City Taxi Service Private Limited has thig day 
been truck off the Register and the said company is dissolved , 

O . P . JAIN 
Registrar of Companies , 

Andhra Pradesh , 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Venadu Agricultural Grain Company Limited 

Ernakulam , the 4th February 1976 
No. 1300 / Lig / 560 / 1951/ 76 .-- Notice is hereby given rur 
suant to qub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 , that the name of Venadu Agricultural Grain 
Company I imited has thiq day been struck off the register 
and the said company is dissolved . 

P . S . ANWAR 
Registrar of Companies 

Kerala 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
Korur Sri Lakshminarayana Private Limited 

Madras-6, the 29th January 1976 
No . DN / 1281 / 560 ( 3 ) / 75 , - -Notice is hereby given pursuant 
to sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the date 
hereof the name of Karur Sri Lakshminarayana Private Limit 
ed unless cause is shown to the contrary , will be struck off 
the register and the said company will be dissolved . 

S . SRINTVASAN 
Assistant Registrar of Companies, 

Tamil Nadu 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Gauhall Bank Limited 

Shillong , the 4th February 1976 
No. 317 / 560 / 4916 .- - Notice is hereby given pursuant 
to sub -section (5 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 , that the name of Gauhati Bank Limited has this day 
been struck off tho Register and the said company is dissolved 
on its having been amalgamated with the Purbanchal Bank 
Limited under section 44A of the Banking Regulation Act, 
1949 , 


S . P . VASHISHTHA 

Registrar of Companies 
Assam , Meghalaya , Manipur, Tripura , Nagaland , 

Arunachal Pradesh & Mizoram , SHI -LONG . 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
The Binod Data Processing Services Private Limited 

Gwalior, the 30th January 1976 
No . 1069- Tech / 2397 . - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) nf Section 560 of the Companies Act 1956 
that at the expiration of three months from the dato hereof 
the name of The Binol Data Processing Service Private 
Limited unles caue is shown to the contrary, will be struck 
off the Register and the said company will be dissolved. 

MAHESH PRASAD 
Registrar of Companies, 

M , P ., Gwalior. 


in the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Sagarmal Spinning and Weaving Mills Limited , Indore 

Gwallor, the 7th February 1976 
No . 288 / Lign . /2455 . - - Notice is hereby given pursuant 
to Section 445 ( 2 ) of the Companies Act, 1956 that Sagarmal 
Spinning and Weaving Mills Limited , Indore has been ordered 
to be wound up by an order dated 20th October , 1975 passed 
by the Hon ble High Court of Madhya Pradesh , Bench at 
Indore and the Official Liquidator. Indore has been appointed 
as Liquidator of the Company. 

MAHESH PRASAD 
Rogistrar of Companies, 
Madhya Pradesh , Gwalior 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
New Angarpathra Colliery Company Private Limited 

Patna, the 2nd February 1976 
No 1 ( 900 ) / 75 - 76 / 58509,- - Notice is hereby given pursuant 
to sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 that at the expiration of three months from the date 
hereof the name of the New Angarpathra Colliery Company 
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will 
he struck off the Register and the said company will be dis 
solved , 

S . P , TAYAL 
Registrar of Companics, Bihar Patna. 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Shri Brahma Ayurved Bhawan Private Limited 

Calcutta, the 4th February 1976 
No. 23787 / 560 ( 3 ),- -Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Conipanies Act, 1956 . 
that at the expiration of three months from the date hercof 
tho name of the Shri Brahma Ayurved Bhawan Private Limited 
unless causc is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Lamrin Private Limited . 

Ernakulam , the 3rd February 1976 
No. 1902 / Liq / 560 / 1962 / 76 . - Notice is hereby given pur 
syant to Sub -Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Premier Stock & Share Dealers Private Limited 

Calcutta , the 4th February 1976 
No. 12435 / 560 ( 3 ), - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of Section 560) of the Companies Act, 1956 , 
that at the expiration of three months from the date horcof 
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the name of the Premier Stock & Share Dealers Private Limited 
unless causc is shown to the contrary, will be struck off the 
Rcgister and the said company will be dissolved , 


1. Special Circle -XIV , New Delhi. 
2 . Special Circle-XV ( Addl.), New Delbi. 
This notification shall take effect from 20 - 1-76 . 

Sd / - 20 - 1 - 1976 

AVTAR SINGH 
Commissioner of Income- tax 

Delhi-1, New Delhi 


In the multe of the Companies Act, 1956 and of 

Apeejoy Cosmetics Private Limited . 

Calcutta , the 4th February 1976 
No. 25680 / 560 ( 3 ) .-- Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name ol the Apcejoy Cosmetics Private Limited 
unlesy cal is shown to the contrary, will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 


In the nialtor of the Companies Act, 1956 and of 

Weston Art Process Private Limited 

Calcutta , the 4th February 1976 
No . 25823 / 560 ( 3 ) .- - Notice is hereby given pursuant to 
Sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act , 1956 , 
that at the expiration of thice months from the date hereof 
the nanc of the Western Art Process Private Limited 
unlesy cause is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 

S . C . NATH 
Asstt . Registrar of Companics, 

West Bengal 


OFFICE OF THE 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
New Delhi, the 2016 January 1976 

INCOME- TAX 
No. 1 , No. JUR -DLI/ 1 / 75 - 76 / 32562, - - In excrcise of the 
JXUweis conieried by sub -section ( 1 ) of section 124 of the 
incon -lax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers 
onabling him in this behuli , ue Commissioner of Inconic -lax , 
Delhi-) , New Delhi hereby directs that the following new 
(ucomc- tax Circle shall be created with cfllect from iho 
20 - 1 - 1976 . 


New Delhi, the 20th January 1976 
No . JUR - DLI/ II / 75- 76 / 34362. - In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of Section 124 of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ind in Modification of this othco 
order No, JUR -DLI/ 11 /75- 76 / 11852 . dated 20 - 8 - 1975 , the 
Commissioner of Income- tax , Delhi- II, New Delhi, hereby 
directs that the Income tax officer Distt. VI ( 10 ) Addl.. New 
Delhi, shall and the Inconie -tax officer , Disti, VI ( 9 ) , New 
Delhi, shall not, exericse his functions in respect of the asses 
sees whose names commence with letter S and who were 
within the jurisdiction of the Income-lax Officer , Distt. VI ( 10 ) 
Addi, New Delhi, prior to 20 -8 - 75 and the jurisdiction over 
which has been transferred to the I. T . O ., VI ( 9 ) in terms 
of the aforesaid order dated 20 - 8 - 75 . 

This order shall take effect fiom 20 - 1 -1976 . 
No . JUR -DLT/ 11 / 75- 76 / 33912 . - In excriçse of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of Section 124 of the Incomc 
tax Act 1961 (43 of 1961) and in modification of this office 
order No . JUR -DLI/ II / 74-75 / 20556 dated 13 - 11- 75 , the Com 
missioner of Income tax Delhi- ll , New Delbi, hereby directs 
tbat thc Income-lax Officer , Disstt. VI ( 12 ) , New Delhi. shall 
and the Income- lax Onicer Distt. Vi ( 1 ) , New Delhi shall not, 
exericse his functions in respect of the assesscts whose names 
commence with any of the letters O , P . or Q and who were 
within the jurisdiction of the Income- tax Officer, Distt. VI ( 10 ) , 
New Delhi, prior to 19 - 11 - 75 and the jurisdiction over which 
hud been transferred to the I. T .O . VI ( 1 ) , in terms of the 
aforesaid onder dated 13- 1 - 1975 . 
This order shall take clou fiom 20 - 1- 1976 , 

The 2nd February, 1976 

INCOML- TAX 
No. JUR -DLI/11/75 - 76 /38087 - In exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of scction 124 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all previous orders / 
notifications on the subject, the Commissioner of Income-lax, 
Delhi-II , New Delhi hereby directs that the income- lax 
Officers mentioned in column 2 of the Schedulc here - in -below 
shall perform , their functions in respect of persons of classes 
of persons, income or classes of income and cases or classes 
of cases specified in column 3 of the said schedule other than the 
persons or classes of persons, income or classes of income and 
cases or classes of cases which have been assigned or may here 
after be assigned u /s 127 of the said Act to any other Incomc-tax 
Officer , 


Si, 
No . 


Designation of the ITO 


( 1 ) Special Circle-XV (Adll) New Delhi, 
No. F . NO. JUR -DLI/ 1 / 75 - 76 / 33012 . - In exericse of 
the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 124 of 
The income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and of all other 
powers enabling him in this behalf , the Commissioner of 
Income-lax , Delhi- I, New Delhi bereby directs that the 
Incomc-lax Officer, Special Circle XV ( Addl. ) New Delhi 
shall exericse his functions in reapect of the cases of all 
persons assigned to him u / s 127 of the Income tax Act, 
1961. 

This notification shall have effect with effect from 
20 - 1 - 1976 . 

No. F . No. JUR -DLI/ 1 / 75- 76 / 33462 . - ) n exercise of 
the powers conferied by sub -section ( 1 ) of Section 123 of 
the Incumc- lax Act , 1961 ( 43 of 1961) and of all other 
cpabling powers in this behalf the Commissioner of Income 
tax Delhi-I , New Delhi hereby directs that the Inspecting 
Asstt . Commissioner of Income-tax mentioned in colum 
1 of the Schedule herein below shall perform all the func 
tions of an Inspecting Asstt. Commissioner of Income 
tux tux under said Act in respect of such areas or of such 
persons or classes of persons or of such income or classes 
of income or of such cases or classes of cases as fall within 
the jurisdiction of the Income tax officer of the District / 
Circle mentioned in column 2 of the said Schedule : 
Circle mentioned in column 2 of the said Schedule : 

SCHEDULE 
Rango 


Jurisdiction 


1 , Income-tax Officer, Contrac- ( a ) All persons or classes 

tors Circlo Ward A , New of persons, incomes 
Delhi. 

or classes of income 
and cases of classes 
of casos falling within 
the jurisdiction of 
the Income- tax Oficer , 
Contractors Circle , 
Delhi whose names 
begin with any of the 
alphabots from A to M 

(both inclusive ). 
(b ) All persons being part 

ners of firins falling 
in item (a ) abovo . 


Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 
H . Qrs . I, New Delhi, 
Incomo-tax District /Circle / 
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(11) R $ 15 ,000 / 11] 

the status of \ n 
dividu 11 HUF , 
AOP, URH etc , 
and 


( 111 ) All 1w Cascs of 

partney not 11 
ticito assessed 
of the finish 
will full ) 
No (1 ) above sia 
respectic 01111c11 
incon 


This notification shall take effect from 24 - 1 - 1976 


SS SETH , 
Commissioner of Incomc-lax , 

Delhi Ill, New Delhi 


2 Inson tux Officer Couliac - (u ) All persons Ol classs 

tors Circle Wud B , Nuw of persons, incomes of 
Delhi 

classes of income 
dhd cases or classes 
of cases falling 
Within the jurisdiction 
of the Income-tax Om 
cel, Contractors Circle 
Dully whose nuties he 
gin with any of the 
alphabets from N to 

z (both inelusive ) 
(1 ) All persons being part 

ners of fim falling 11] 

item (m ) Abiye 
3 Incoine- ( 1x Omiei Conti . c - All persons or classes of 

tors Circle Ward C . Now persons, incomes of 
Delhi 

Classes of income and 
cases or classes ol custs 
which are assigned us 
127 of the Inconic -tax 

Act, 1961 
4 Income tax Oricer , Contrac All persons oi classes of per 

tors Circle Ward D , New sons, incomes or clasics 
Delhi 

of income and cases or 
classes of caseswhich are 
assigned u /s 127 of the 

Income- tax Act , 1961 
-- -- - - - - - - - - - 

This notification shall take effect from 2 - 2 - 1976 
No JUR DLT / 11 / 75 - 76 / 37886 - In exorcise of the powers 
conferred by sub section ( 1 ) of section 124 of the Income-tax 
Act 1961 ( 43 of 1961) and of all other powers enabling him 
in this behalf and in partial modification of Noufication No 
JUR DLI / 11/ 75 76 / 20924 clates 14 - 11 -75, the Commissioner 
of income tax Delhi- sI New Delhi hereby directs that the 
following two new wariis are created in the Contractory Circle , 


New Delhi, tbc 2nd February 1976 

INCOMC- TAX 
No JUR -DLI / V / 75 76 / 37209 _- 10 exeliçse of thc powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of Section 124 of the income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and of all other powers enabling hun 
in this behalf , the Commissioner of Income tax, Delhi- V , 
New Delhi hereby directs that the Doc . ois Circle, Dolhi, 
shall be bifurcated into two Cicles as uodei 

1 Doctors Circle - I 

2 Doctors Cucle - 
This order shall come into force wef 2 2- 1976 

No JUR -DLI/ V / 75 - 76 /37410 - - In exerciso of thc powes 
conferred by sub -section (1 ) of section 124 of the Incoine -tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) and in superxession of all picVIOUS 
orders/notifications on the subject , the Commissioner of 11 
como-tux, Delhi- V , New Delhi horoby duects that the Income 
tax Officer inentioned in column 2 of thc Schedule hoeun below 
shall perform their functions in respect of persons or classes 
of persons, incomes or classes 01 10conic and cascs oi classes 
ol caees specified in columii 3 of the said schedule other than thu 
persons or classes of porsons, income or classes of income and 
cases or classes of cases which havo been assigned or may 
hereafter be assigned u / s 127 of the said Act to any other 
Income-tax Officer 


Delhi, 


1 Contactors Chiclc Wald 

2 Contractors Cucle Ward D 
They order shall come into force wcf 22- 1976 

JAGDISH CHAND , 
Commissioner of (nomo-lax , 

Delhi- 11, New Delhi 


Si 


Designation of the ITO 


Jurisdiction 


No 


2 


New Delhi, the 23rd January 1976 

INCOME- TAX 
No JUR DLI/ LIT/ 75 - 76 / 35849 - - In exercise of the power 
conferrod by sub -sçction ( 1) of section 124 oi the Jncome- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) and in partialmodification of this office 
order/Notification No JUR -DL /VI/ 74 -75/ 15 dated the 
31 - 10 1974 , the Commission of Income-tex, Delhi-ul, New 
Delhi hereby directs that the income tax officer mentioned in 
columu 1 of the Tablo herein below shall and the income-tax 
oficermentioned in colunin 2 of the Table shall not exorcise 
jurisdiction in respect of all persons or classes of persons, in 
como ur classes of income suid cases or classes of cases as men 
tioned in column 3 of the Table below 

TABI C -2 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 


1 [ncome-tax Officer, Doctors All cases of Medical Practi 
Circle- I, New Delhi 

tiones (including practi 
t1oners of allopathic Honico 
pathie , Un / 171 Ayurvedic 
or any other system of incdi 
cine) Radiologists and Patho 
logists , and including in the 
Cascs of firms, the partners , 
having income chargeable 
to tax under the head Buni 
ness 01 Profession Other 
than thoso assigned to the 
ITO , Doctors Circle - 11 

Now Delhi 
2 Income-lax Officer, Doutors Cases signed u 127 of the 
Cicle - II , New Delhi 

If Act, 1961 


Incomc-tax oflcer, Incomic- tax officei All new cases not 
Distt II (16 ) Addi , Survey Circle III, hitherto assessed , 
New Delhi 

New Delhi 

but assessable by 
the ITO Survey Cir 
cle } lI where total 
incone returned 
till 31 - 12 - 75 for la 
test assessment year 
1975 - 76 exceeds ; 
(1) R $ 30 ,000 /- in 
tho status of re 

gistered film 


Ibis notification shall tako effect from 2- 2- 1976 , 

AC JAIN 
Commissioner of Income- tax 

Delhi- V , New Delhi 
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Cochin - 16 , the th Novenber 1975 

Iron 19 - 1- 76 FN the following ucndmonly should be made 

to the schedule appendeci to the order No, 1 /7374 ( C . No. 
INCOME- TAX 

| ( 9 ) ( B ) /GI /73- 74 ), Julled 12 - 7 - 73 as amended from time to 
ORDER NO . 1 / 75 -76 

ume. 
No . C . No. 1 ( 9 ) ( B ) GL / 75 - 76 / 1 , - 10 exericso on the 

1 . In Col. 3 under lem 6 ( Ernakulam ) Page 4 add " 10 

cometax Office D -ward " as item number (iv ) . 
puwers conferred on me under sub -section ( 1 ) and ( 2 ) of 
Section 124 of the income-tax Act 1901 ( 43 of 1961 ) I, the 

2 . Renumber the present items (iv ) to (ix ) 19 ( v) to ( x ). 
Commissioner of Incone-tux, Keral ) Ernakulum heicby 
direct that with effect from the tosenoon of 10 - 11 - 75 the tol 

ORDER NO . 10 /75 -76 
lowing amendments should be made to the Schedulc appended 
to the order No . 1 / 73 - 74 ( ( , No. 1 ( 9 ) B /GL / 73-74 Jated 

No . 1 ( O ) (Búl / 75 - 76 / 1 , — In exercise of the powers coli 
12- 7 - 73 ) as iDended by notic; tion No . 18 / 74 - 75 clied build on me under Section 124 ( 2 ) of the income- tax Act 
4 - 3 -75 , 

1961 I, the Commissioner w Income-tax , Kerala -l , Ernakulum 

heicly duect that with cllect from 19 - 1- 1976 FN the follow 
1 . In col. 3 under Item 12 ( TVM ) page 8 , 

ing mendments should be made the Order No. 2 /73 -74 
Substitute " Incomelax Officer, F - waid s 

dized 12 - 7 - 73 ( C . No. 179 )( B )GL / 73 - 74 ) as mended from 
in the place of “ Incometix Officer Collection " 

un to (ime. 
ORDER NO . 2 / 75 - 76 

1 . In page 2 under Incomelax Circle Ernakulam add 

" Incomctax Oflicer D -ward Ernakulam " after lucome 
No , C . No. 1 / 9 ( B ) / GL / 75-76 / 1, - 1 . cxciics of the 

Lax oflicer C -ward , Ernakulam . 
powers conferiod on me under section 124 ( 2 ) ot the Income 
tax Act 1961 ( 43 of 1961) I , the Comprisioner of Incometar, 

2 . Al the officers in the Incometax Circle Ernakulam 
Kerala - I, Erankulam hereby direct that with cllect from the 

will cxercisc thc (unctions mentioned in Col. 2 und 
foienoon of 10 - 11 - 1975 the following amendment should be 

3 of the schedule to the Order No. 2 / 73 - 74 referred 
made to the order No . 2 / 73- 74, dated 12 -7 -73 ( C . No. 1 ( 9 ) 

to above. 
( B ) , GL / 73 -74 ) as amended by orde . No, 2 / 74 -75 dated 
4th March 1975. 

P . SADAGOPAN . 

Commissioner of Incomc-tax, Kerala I, 
1 . In page 4 under Incomelax Circlc , Trivandium substi 

Ernakulam 
tute " Income-tax Officer E -waid , Tiivandrum " in the 
place of " Incometax Officer , Collection , Inconçtax 
Circle , Trivandrum " , 

Cochin - 16 , the 4th November 1975 
2 . All the Incometax Ollicer in the Incomclax Circle 
Trivandrum will cxericse the functions mentioned in 

WHALTH - TAX 
Col. 2 and 3 of the schedule to the order No . 2 / 73 -74 
referred to above . 

ORDER NO . 3 /75 -76 

C . No. 1 (9B) /GL / 75 - 76 / 1 , — In exercise of the rowers 
The 11th December 1975 

Coniced on me undei vection 8A of the Wealth -tax Act, 

19 . 7 I, the Commissioner of Wealth -tax , Kerala -l , Ernakulam 
INCOME- TAX 

heicoy direct that with ellect from the F . No . of 10 - 11 - 1975 

116 - tol owing amendments should be made to the order No. 
ORDER NO . 5 / 75-76 

3 /73- 74 dated 12 - 7 -73 ( C . No . 1 ( 9 ) ( B )GL / 73 - 74 ) as amended , 
No, C . No . 1 ( 9 ) ( B ) /GL / 75 - 76 / 1. - In exciics of the by the order No . 20 / 74 -75 dated 4 - 3 - 1975. 
powers conferred on mc under sub -section ( 2 ) ol Section 124 

1. In page 4 undur incometax Cicle . Trivandrum substi 
o fthe Income-tax Act 1961 (43 of 1961) I, the Commissioner 
of Incometax , Kerala - i, Ernakulam hereby direct that with 

tute " Incone- x Officer , E -waid , Trivandrum " in the 

place of “ Incometax Officer 
effect from 10 - 12 - 1975 A . N . the following amendments 

Collection , incometax 
should be made to the schedule appended to the order No. 1 / 

Circlc , Trivandrum ." 
73-74 ( C . No . 1 ( 9 ) ( B ) Gl./ 73 -74 dated 12 - 7 -73 ) as amended 

2 . All the olficers in the Incomctax, Circle , Trivaudrum 
from time to time. 

will excicise thic functions mentioned in Col. 2 and 3 
1 . In Col. 3 under item 9 ( Alleppey ) page 

of the Schedule to the order No. 3 / 73 - 74 icferred to 
6 add 

above . 
" Income- lax Officer , D -ward " as iton no . IV . 

The 11th December 1975 
ORDER NO . 6 / 75-76 

WLALTH - JAY 
C . No. 1( 9 )(B ) /GL / 75 -76 / I. - 10 exercise of thc puwers 
conferred on me under sub - section (2 ) of section 24 of the 

ORDER NO . 7 /75- 76 
Incometax Act, 1961 (43 of 1961) I, the Commissioner of 
Incomnetax , Kerala - I, Ernakulam hereby direct that with effecu 

C . No, 1( 9 ) ( B ) /GL / 75 - 76 . - In exercise of the powers con 
from 10 - 12 - 1975 A .N , the following amendments should be 

feired on me under Section 8 of the Wealth -tax Act 1957 
made to thc order No, 2 /73 -74 dated 12 - 7 - 73 ( C , No. 

1, the Commissioner of Wealth -tax , Kerala -1, Ernakulan here 
1 ( 9 ) ( B ) /GL / 73 - 74 ) as amended from time to time. 

by direct that with effcct irom 10 - 12 - 75 AN , the following 

amendmen s should be made to the order No. 3 /73 - 74 lated 
1 . In page 3 under Income- tax Circle Alleppey adil 12- 7 -73 ( C . No . 1 (9 )( B )GI/ 73 - 74 as amended from time to 

" Income-tax Officer , D -ward, Alleppey" after Income time. 
lax Officer, C -ward , Alleppey . 

1. In page 4 under Incometax Circle , Alleppcy add In 
2 . All the Officers in the Incometax Circle , Alleppey will 

come-lax Officer , D -wud, Alleppey " aftei Incometax 
exercise the functions mentioned in Col. 2 and 3 os 

Officei, ( -Ward , Alleppey . 
the schedule to the order No. 2 / 73 / 74 referred to 
above. 

2 . All the Oficers in the Incometax Circle Alleppey will 

exercise the functions mentioned in Col. 2 and 3 of 
The 14th January 1976 

the Schedule to the order No. 3 / 73 - 74 efeiled to 

above . 
INCOML - TAX 

The 14th January 1976 
ORDER NO . 9 /75- 76 

WHALTH - TAX 
C . No. 1 ( 9 ) ( B )GL / 75 - 76 / 1 . - In exercise of the powers 

ORDER NO . 11 / 75 -76 
conferred on me under Sub - Section ( 2 ) of Section 124 of the 
Incometax Act 1961, (43 of 1961) I, the Commissioner of In 

C . No . 1( 9 )( B )GL /75 -76 / I. - In exercise of the powers 
conc- tax , Kerala -l , Ernakulam hereby direct that will effect conferred on me under Section 8 of the Wealth -tax Act 1957 
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I, the Commissioner of Wealth -tax, Kerala - . Ernaiulam 

The 14th January 1976 
horoby direct that with effect from 19 - 1- 76 FN the following 

GIFT- TAX 
amendments should be made to the Order No. 3173 - 74 
dated 12 - 7 - 73 (C . No. 1 ( 9 ) ( B )GL / 73- 74 ) as amended from 

ORDER NO . 12 / 75 - 76 
timo to time, 

C . NO . 1(9XB )GL /75 -76 . - -In exeicise of the powers con 

ferred on me under Section 7 of tho Gift Act, 1958 I, the 
1. In Page 2 under Income l ax circle Eroakulam add Commussioner of Gift- tax , Kerala - ), Ernakulam hereby direct 

" Incomctax Officer D -wird , Ernakulam " after locomc that with effect from 19 - 1 - 76 FN the following amendinents 
tax Officer C -ward , Ernakulam , 

should be made to the Order No . 4 / 73- 74 dated 12 - 7 -73 ( C . 

No. 1 (9 ) ( B )GL / 73 - 74 ) As Amended from time to time. 
2 . All the oficers in the Incomctax ciicic , Ernakulam will 

1. In Page 2 under Incometax Circle . Ernakulam add 
exercise the functions mentioned in COI, 2 and 3 of the 

" Incomelax Officer D -ward , Ernakulam " atici Income 
Schedule to the Order No . 3 / 73 -74 icfened to above , 

lax Officer C -ward , Ernakulan . 
P . SADAGOPAN , 

2 . All the officers in the Jacometax Circle, Ernakulam 
Comunissioner of Dealth - tax, Kerala 1, 

will cxerciso the functions mentioned in Col. 2 and 3 
Ernakulam . 

of the Schedule to the Order No. 4 /73 - 74 refcited to 
above . 

Sd / 

P . SADAGOPAN , 
Cochin - 16 , the 41h December 1975 

Commissioner of Gift- Tax Korala -), 

Ernakularn 
GIF - [AX 
ORDER NO , 4 /75- 76 

CORRIGENDUM TO NOTICE U / S , 269D ( 1 ) NO , AP - 146 ) 

LAC -AR IV / 74 -75 DATED 18TH APRIL , 1974 OF THL 
C . No. 1 ( 9KB ) /GL /75- 76 / 1, - exercise of thic powers 

1. T . ACT, 1961 IN THE CASE OF M / S . WESTERN ROLL 
conferred on me under section 7A of the Gift-tax , I, the Coni 

ING MILIS PVT . LTD . PUBLISHED IN PART III SEC 
missioner of Gift-tax , Kerala - I, Ernakulam hereby direct 

TION I, PAGE 3332 OF THE GAZETTE ON 25TH MAY, 
that with effect from 10 - 11- 75 FN the following amcndments 

1974 
should be made to the order No. 4 / 73 -74 dated 12- 7 - 73 OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
( C . No. 1 (9 )( B )GL / 73 - 74 ) as amended by the order No. 21 OL INCOME - TAX ACQUISITION RANGE - V , AAYAKAR 
74 - 75 dated 4 - 3 - 1975 . 

BHAVAN , M . KARVE MARG , BOMBAY -400 020 . 
1 . In page 4 under Incometax Circle , Trivandrum substi 

Ref. No . AR . V / 21 / 18 / 74, - - The schedule to the above 
lute " Incometax Officer, E -ward , Trivandrum " in the 

mentioned notice is hereby substituted as under , 
place of " Incometax Officer , Collection Incomelax 

Bombay -400 020 , the 22nd October 1975 
Circle , Trivandrum ." 

All that piece and parcel of Agricultu ril land admeasur 
2 . All the Officers in the Incometax Cicle , l rivandrum ing according to the survey recently made 69173 sq . yards 
will cxcrcise the functions mentioned in col, 2 and 3 

cquivalent to 57645 sq . metres or hereabouts and situate 
of the schedule to the order No. 4 /73- 74 roterred to lying and being on and to the west of Lal Bahadur Sastli 
above . 

Marg lying and being on and from to the west of Lal Bahydur 
Shastra Maig in village Nahur (in Greater Bombay Taluka 

Kurla District Bombay Suburban Registration Sub - District 
The 11th December 1975 

Bandra iad District Bombay Suburban and bearing thc 
GIFT- T AX 

following survey numbers . 

Survey No . 
ORDER NO . 8 /75 - 76 

89 (Part ) 
C . No. 1 ( 1 ) ( B )/ GL /75- 76 / 1. - In exercise of the powers con 

151 ( A ) (Part ) 
ferred on me under section 7 of tho Gift -tax Act 1958 T, the 

158 (Part ) 
Commissioner of Gift- tax , Kerala I, Ernakulam hore by direct 

168 ( Part ) 
that with effect from 10 - 12-75 AN , the following amendmeni s 

and bounded as follows : That is to say , on or towards 
should be made to the order No, 4 /73- 74 dated 12- 7 - 73 (C . The North partly hy S . No. 131 ( A ) Part, porperty belonging 
No 119 ) B /GL / 73 - 74 ) as amended from time to time. 

in Moysis. National Schacader Soomull Duncan Ltd , and 

paly by S . No. 172 A (Part ) and on or towards South 
1 . To page 3 under Income- tax Cicle , Alleppey udit 

proposed Municipal Development Road on or towards the 
" Incometax Officer , D -ward , Alleppey after Income 

West by Municipal Water Pipe Linc and on or towards the 
tax Oficer, C -ward , Alleppcy . 

East by the Public Road known as Lal Bahadur Shastri Marg 
2 . All the Officers in the Incometax Circle , Alleppey will 

(Bombay Aura Road ) . 
exercise the functions mentioncd in Col. 2 and 3 of 

J . M . MEHRA 
the Schedule to the order No. 4 / 73 -74 referred to 

Inspecting Assistant Commissioner of 
above , 

Incomc- tax , Acqn . Range y , Bombay . 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Tahcl Singh . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Mahçadar Singh and others . 


( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDJA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be inade in writing to the undersigned :-- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


Jucknow , the 2nd February 1976 


1 


nd Febri 


(b ) by any other persons interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


Ref No . 77 -M / ACQUISITION . — -Whercas, I, BISHAM 
BUAR NATH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
10 aly the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rb. 25,000 / 
and bearing No. 
Khasra No. 40 / 1 situated at Muuza Ainthpur Pargana, Pallia . 
District Lakhimpur Kheri, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of thc Registering Officer 
at Nighasan on 20 - 8 - 1975 . 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
het value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property an s aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


THE SCHEDULE 


Agricultural land Khasra No. 40 / 1 measuring 12 . 50 Acres , 
situated at Mauza Ainthpur, Paragana Pallia , Tehsil Nighasan , 
District Lakhimpur Kheri. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


BISHAMBHAR NATH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Lucknow 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wculth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 2- 2- 1976 , 
Seal : 
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FORM ITNS 

(1 ) Ilsibegam Wd /o Dr. Saiycd Fakruddin , 

Nawabwada , Raopuri , 
Baroda 

( Transferoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / s . Motibhai Patel & Co . 

Partnci · Patel Motibhai Chhotabhai, 
Kumbhai wada Naka , Salatwada , 
Haroda . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -II, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


(3 ) Vali Unisa Began , 

d / o Di, Saiyed Fakıuddin Husseinkhan . 
Nawabwada , Ruopuia , Baroda . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ahemadabad - 380009 , the 31st January 1976 


(w ) by any of the aforennid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sei vice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in tho 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
tho 
the 


Ref. No. P . R . No. 280 Ac4 .23 -63176 - 1 / 75 - 76 — Whereas, 
1, P . N . Mittal. 
being the Competent Authority unler Section 269B of the 
Income- tax Act 1961 (43 of 1961 ) (hcieinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25,000 /- and 
and bearing 
Tika No. 2 , S . No. 12 - K Plot No. 1 , 2 & 3 situated at 
Nawabwada , Ruopura , Baroda 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
bas been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of 
the Registering Officer at 
Baroda in June, 1975 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


FXPLANATION 


-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; and / 
ог 


Land and old building bearing Tika No. 10 -2 , Sur. No . 
12Kd Plot No . 1 , 2 & 3 - admeasuring in aggrogate 5400 
Sq . ft. in Nawabwada, Raopura , Baroda, as described in sale 
Deeds bearing logistiation No . 3424 , 3425 and 3427 of 
June, 1975 of the Registering Officer , Baroda . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monyes or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MITTAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range -II, Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 31st January, 1975 
Seal ; 
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FORM ITNS 

ū 

( 1 ) Shui Shantilal Magunlal Patel. 
s shi 
Shustnbag, Opp. Baroda College 
Sayaji Ganj, Baroda, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Shaniam Milujuam Yadav , 

Yakutpliit, Patel Fulin , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Baloda 

( 11611751cice ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPEC CING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a peziod of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons, which 
cver period expires later ; 


Ahemadabad -380009, the 31st January 1976 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION ; -- The terms and expresion used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, chall have the same meaning as glvon 
in that Chapter 


Rcl , No P .R . No 281 Acq 23-632 /6 -1 / 75-76 - - Whercas, 
I, P . N . Mittal, 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
(hereafter refcired to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable propeily 
having a bal market value cxcceding Ry, 25 ,000 / - and 
hearing 
Census No S4 - 133 and New C . No . 13 -357 situated at 
Shastribug Opp. Baroda College . behind L . M . P ., Building 
Sayajigany, Baroda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Baroda in June , 1975 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
guch apparent consideration and that the consideration 
for such tiansfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


THE SCHEDULE 


J. and and building bearing C No. S - 4 - 153 and New C . 
No. S . 13 - 357 in Shriji Co - operative Housing Society Ltd . 
Block No A - 1 . Shastribag, Opp. Baroda College , Sayajiganj, 
Baroda. admeasuring 760 Sq . ft. as described in the sale 
deeds bearing legislation No . 3583, and 3586 of June. 1975 
of the Registering Officer , Baroda , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


P . N . MITTAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconie-tax , 

Acquisilion Range -ll . Ahmedabad . 


Now , theicfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act , to the follow 
ing persons , namely : 
19 - 476 GI/75 


Date : 31st Janualy , 1976 
Scal : 


اول 
۱۱۲ں16رN 


Fill 
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FORM ITNS ( 1 ) Jlsibegam Wilo Sti: Tokiul in Hy _ en .han 

( Iransſerol ) 
NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1) OF THE 
INCOME- FAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Sulcsh Chambers Co -op Housing Society Ltd . 

Nilwabw . da . Balodu . 
Through 

1 . President 
GOVERNMENT OF INDIA 

Shu Bhalbhai N . Patel 
Kinhnakupe Housing Society , 
On Pida Road , Baroda . 
Yeciclay 

Shri Kinchanlal Habhas Purel, 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

8- B , H 1 ! Suc cty. 
SIONER OF INCOMF - JAX , 

Ajwal Roau . Baroda , 

( Transferce ) 
ACQUISITION RANGE- II, 2ND Floor, 
HANDIOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 
AHMEDABAD - 380009 

( 3 ) Vali Unisabegam , 

D / Dr Saiyed Fakuudid Husenbhai (Decd.) 

Niw . bw .ca Baroda . 
Ahmedabad - 380009 , the 2nd February 1976 

( Person whom the undersigned known 

to be interested in the piopcity ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
muy he made in writing to the undersigned — 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Ref. No. P . R . No. 282 Acq . 23-467 /6 - 1 / 75-76 .- - Wheels, 
I, P . N . Mittal 
beiog the Competent Authority under Section 
269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referied to 
as the said Act ), have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value excoeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
B - Tika No, 10 -2 , S. No. 12 - C Plot No. 4 & 5 situated at 
Nawabwada, Raopura , Baroda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Barola in June , 1975 
for an apparont consideration which is loss than the fair 
Market value of the aforesaid property and I havo rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inimovable 

property witbin 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazet e . 


EXPLAN \ TION -- The terms and expressions used heicinas 

are defined in Chirci XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in that 
Chapler . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor lo puy tax under the Sud Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


Land and building at Nuwabwandi, Vadodara Kasba B 
Tika No . 10 - 2 S . No, 12 - C Plot No 4 & 5 admcasuing 4356 
Sy . It . as described in the sale deed registiation No . 3407 
and 3409 of June 1975 Registration of Baroda - II , 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indinn Income-tix Act, 1922 
( 11 o 1922 ) or the said Aci or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Ρ. Ν . ΜΙΤΤΑΙ 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Rangc- II, Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Sc . l10n 2691) of the said Act to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 2nd February , 1976 
Şeal : 
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FORM ITNS- 


a 


(1) Vali Unisabcgam , 

D / o Dr Saiyed Fakruddin Huseinkhan ( docd ) 
Nawabwada, Baroda 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sailesh Chambeis Co op Housing Society Ltd , 

Nawabwada , Baroda 
Thiough 
1 President 

Shri Bhalal N Patel, 
Krishna Krupa Housing Society 
Old Padra Road , Baroda 


GOVERNMFNT OF INDIA 


2 


OFFICE OF THE INSPECTING ISSISTANT COMMIS 

SIONER OI INCOME TAX , 
ACQUISTON RANGE II 2ND FLOOR , 
HANDI OOM HOUSE ASTIRAM ROAD 

AHMEDABAD - 380009 


Secietary 
Shu Kanchanlal Hirubhai Patel 
8 B Hati Society 
Ajwa Road , Barodil 


( Trunsferee ) 


( 3 ) Ilsıbegam Wd/o Saiyed Fakruddin Huscinkhan , 
Nawabwada , Baloda 

( Person whom thc undcısigned how 

to be interested in the piopeity ) 


Almdabad 380009 the 2nd Februay 1976 


Objections, it any , to the acquisition of the said Pro 
perty may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the ute of publication of this notice 
in the Official Gazelle or a period of 30 dayy from 
the service of notice on the respective persons which 
cvcr period expiles latei ; 


Ref No PR No 283 Acg 23-467 / 6 - 1175 76 - Whereas 
T, PN MITTAI 
being the competent authosity under section 269B of the 
Income tax Ict 1961 (43 of 1961 ) (huseinaftes efeited to 
as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property having a 
fan market value cxceeding RS 25 , 000 / - und bearing 
B liha No 102 S No 12- B flated at Nowabwadah 
Baloda 
(and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
uansferred linder the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the office of the Regista114 Office it 
Biroud in June 1975 
for an appaient 
considciation which is less that the call me hel valu ol 
the aforesaid property and I have icason to believe that the 
fair market value of the property is aforesaid exceeds the 
apparent consideration theretoi by more than fifteeni per cont 
of slich apparent consideration and that the consideation fou 
such transfer 29 ngrec ) 10 belweco the parties has not been 
truly Suted in the said instrument of luister with thic object 
of 


(b ) by any other person interested in the said iminov 

able propul y within 45 days from the Jule of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLIVATION - The teins and expicssions used herçin as ulo 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


( it ) Lactal1118 the icduction on evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income Allsing from the transferor; 
und / or 


Wund and building at Nawabwudu Vadodara Kasba , B - Tiha 
ivo 10 2 S No 12 - B Pajkı udmeasuring 3960 Sq ft, as 
dusched the sale deed registration No 1410 and 1412 
ol June , 1975 - Register og Office Baroda i 


( h ) facilitating the conceulment of any income 

or any moncys or other assets which bayc 
not been or wbuch ought to be disclosed by the 
Transferec for the pu poses of the Indian Income-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act 1957 (27 of 1957 ) , 


PN MITTAL , 

Compelent Authority, 
Inspecting Assistant ( onimissioner of income tax , 

Acquisition Range- li, Ahmedabad 


Now therefore , in pustanut of Section 2696 of the hand 
Act I hereby inilale proceedings for the acquisition of the 

fone -1 1930pcity by De 19sue of thu notice indet sub sellion 
( l ) of Surlion 2691) of the sud Aut to the following persons 
namely - 


D ), te 


2141 Telullily , 19107 


Stal 


1840 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 28, 1976 ( PHALGUNA 9, 1897) [PART III - Sec . 1 


FORM INS 


( 1 ) Shu Arvind Dahyubhai Patel 

127- 129 Nagdın Strcet , 
Bombay 40000 ? 


( Transteron ) 


NOTICE UNDER SECTION 269DX1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) relas Flat Owncis ( oon Housing Society Ltd 

C / o Bombay Shopping Centre Race Couse 
Baroda 

( Iransferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE- LI 2ND FLOOR 
HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


( 3 ) Son Vinod Sura 
Bombay 

( Person whom the lindeisigncd knows 

to be interested in the property ) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the voluisigncd - 


Ahmedabad 380009 the 310 February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later 


( b ) by any othci person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref No PR No 284 Acq 23 -633 / 6 - 1/ 75 76 - Whercas 
I, P N Mittal 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftci referred to as 
the said Aut ) have reason to believe that the unmovable 
property , having a fair market value exceeding R $ 25 ,000 / 
and bearing 
S No 78 , Plot No 53, of Baroda Kusha situated ut Hall 
bhakti Colony Neil Race Course Circle , Baloda 
( and more fully descubed in the 
Schedule annexed hereto ) has been transferred under the 
Rogistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Oficei au 
Baroda in June 1975 
for an apparent consideration which is less than the fan mar 
ket valuc of the aforesaid 
property and I have reason to believe that tho fan market 
value of the property as afoiesuid cxceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiſ een per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfei agreed to betwcen the parties has not 
bean truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of - 


EXPLANATION - The terms and expressions used herc 

in as are defined in Chap en XXA of the 
sad Act, shall have the same meading 5 
given in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax vader the 
Said Act in jespect of any income alising from the 
transfer , and / or 


Piece Ol parcel of land ol ground situate at Ilalpui , 
Baroda Kasba bearing Plot No 53 of Sur No 78 (ON 
Survey No 82 ) adnesuring 10710 Sq ft is discussed in 
the sale deed - Registration No 3778 of Juni 1975 Regis 
tration Office Baroda i 


(6 ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Rod Act or the Wealth tax Act 1957 (27 of 1957 ) 


PN MITTAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Conmissionei of Income-tux , 

Acquisition Range-11 Ahmedabad 


Now therefore in pursuance of Section 2690 of the Sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquution of the 
wforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 2690 or the said Act to the fol 
lowing persons, namely - 


Bid Tebiuny, 1976 


Date 
Scal 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) 1. Shri Sadhuram V . Anclani, 

2 . Shri Gordhanlal S . Andani, 
3 . Shri Kishanlal S . Andani. 
4 . Kumari Bhagyawanti S . Andani, 

for and on bchalf of the firm of 
M / s , Sadhuiam Gordhanlal, 
Netaji Cloth Market, 
Kalupur, Kotinirang, 
Ahmedabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Tiansferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / s. Ransons Corporation . 

through its pailner : 
Shri Syot sh A . Shah , 
426 , Chokha Bazar, Ahmedabad . 


( Cansfeicc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -II, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


Objcction , if any , to the acquisition of the said propcity 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Ahmedabad- 3800009, the 5th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 «lays from the date of publication of this 
notice in the Official Gazctic or a period of 30 Jays 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of llic 
publication of this notice in the Official Gazelle . 


Ref. No. Acq. 23 -1-800 ( 263 ) / 1- 1 / 75 -76 . — Wheicas, 
I, J. KATHURIA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
els the "Said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
FP. No. 517- 2 - B , T . P . S . No . 3 siluated - Ashram Road , 
Neu Nchru Bridge , Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Regis 
tration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the Register 
ing Officer at 
Ahmedabad on 7 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparont consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
belween the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


FYPJANITION 


- The terms and expresgons used herein as 
allo delined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same incaning as given in that 
Chapter. 


IHE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; and / 
or 


An immovablc pioncily being office No. A -52 in block 
A on fourth floor of Capital ( onmcrcial Centre, bewing 
Final Plot No . 517 - 2 - B , LP. S . No . 3 . Situated near Neluli 
Bridge , Ashiam Roud , Ahmedabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcice for 
the purposes of the Indian Incomc- tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act, 
1957 (27 of 1957) ; 


J. KATHURIA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tula , 

Acquisition Range-II , Ahmedabad . 


Now therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act I heieby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresan properly by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons, 
nainery 


Dale : 5- 2 1976 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1) The Ahmedabad New Cotton Mills Co. Ltil.. 

through its Directors : 
1. Shri Ramesh Chandulal, 
2 . Shri Bipin Chandulal, 

3 . Shri S . K . Bhimwala , Secretary . 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

Ahmedabad 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shree Mahavir Cloth Market, 

Owners Association , 
through its President : Shri Rasiklal Balabbai Shah , 
Vice President : Shri Rasiklal Dolchand Shah , 
Secretary : Shri Jitendu akumar Jithubhai Kuntilal 
Patel. Ahmedabad . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE- I 2ND FLOOR , 
HANDIOOM HOUSE , ASHRAM ROAD . 

AHMEDABAD - 380009 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncil : 


Ahmedabad - 380009, the 5th february 1976 


( il ) by any of the aforesaid persons within a period 

or 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the tey 
pective persons, whichever period cxpiros later; 


(h ) by any other person interested in the 
inimovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazelle . 


said 
the 
the 


Ref. No. Acq . 21-1- 665 ( 264 ) - 1- 1-75- 76 ,-_ Whercas 
I, S, KA IHURIA , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 
icferiod to as the waid Aci ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair parket value 
cxcccding Rs. 25 . 000 / - and bearing 
Survey No. 24 , F . P. No. 29 . S .P . No, A , TPS No. 18 situ 
ated at Rajpur Hirpiil , Ahmedabad 
( and more fully 
described in the Schedule annexed hercto ), has been trans 
ferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedabad on 24 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to botwecn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


J ALLANATION : - The Crus und exDTESSONS uscd hvicinity 

die detined in Chupter XXA of the soud Acl, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor in pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / ur 


An immovable property Standing on land numeasuring 
1942 y . yards bearing Survey No . 24 . T P . S . No . 18 . linal 
Plot No . 29, Sub- Plot No. A , situated itt Raipur Hirpu , 
Ahmedabad and is fully described in the sale deed No . 8774 
dated 24 -6 - 1975 . 


( b ) facilitating the concealinent of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bc discloscd by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act . 1922, 
( 11 of 1922 ) or the said Acts , or the wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


J . KATHURIA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rangc-ll , Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herchy initiate procecdings for the acquisition 
of the ufoursuiul property by the issuo of this notice under 
sub -section ( 1) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely - 


Duteil : 5-2 - 1976 


Seul : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shii Vinuhhai Anabhai Patel, 

Kanchod Bhuvan , Prankunj Socicly , 
Kakaria Roud , Raninagar. 
Ahmedabad , 


( Tinsleior) 


NOTICE: UNDER SECTION 269 ) ( 1) OL THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1. Shri Rajkumar Gangaram Vijani, 

2 . Smt. Kiran Prem Vijani, 
Piem Kutir, 34 Main Avenue , 
Santacı uz , Bombay- 54 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE- I, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


Objections, it any, 1o thc acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of the aforesaid reisons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expres later ; 


Ahmedabad -380009, the 5th February 1976 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 duys from the 
date of the publication of this noticc in the Official 
Gazette , 


FXPLANIZION : - The terms and expressions Used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the said Act, shall have the same mean 
ing as given in that Chapter 


Ref. No. Aca . 23-1-670( 265) /1 -1- 76 . – Whereas, 
I, J, KATHURIA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Survey No, 336 TPS No. 2 FP No. 24 and 25, S.P . No. 
2 , situated al Rajpur-Hirpur, outside Astodia Darwaja , 
Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Ahmedabad on 17 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


TIIE SCHEDULE 


1 / 3rd share of an immovable property standing on land 
admeasuring 487 50 . yds, hearing Survey No. 336 , T . P . S . 
No . 2 , F . P . No . 24 and 25, S . P . No. 2 . situated at Raipur 
Ilirpur, Outside Astoclia Darwaja . Ahmed .,bad and is fully 
described in the sale deed No . 5000 datel 17 6 - 1975 . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transceror lo pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


T. KATHURIA , 

Competent Authority , 
nspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -ll , Ahmedabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hercby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
(1 ) of Section 269D of the said Act, to the following person , 
namely : 


Dated - 5- 2 - 1976 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shii Aravindbhui Arabhai Patel, 

Ranchhod Bhovad, Prankunj Society , 
Kakarin Road , Raninagai. 


( Transícror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. Rajkumar Gangaram Vijani, 

2 , Smi. Ki Piem Vijant, 
Prem Kutir, 34 Main 
Santacruz, Bombay - 54. 


(Transferçe ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE-II , 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


Objections, if any, 10 the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


Ahmedabad -380009, the 5th February 1975 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires laler ; 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . Acq . 23-1-670 ( 266 ) / 1 - 1- 75 -76.-- Whciens , 
I, J. Kathuria . 
hoing the Compctent Authority under Section 
269B of the Incomc- tax, Act, 1961, (43 of 1961), (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Survey No. 336 TPS No. 2 FP No. 24 & 25 , S . P . No. 
2 , situated at Rajpur-Hirpur, outside Astodia Darwaja , 
Ahmedabad 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ), 
hus been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Ollicer at 
Ahmedabad on 17 -6 - 1975 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds tho 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to botwecn the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : - Tho le ms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in that 
Chaples , 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the rtansferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


1 / 3rd share of an immovable property standing on lund 
admeasuring 487 sq . ves, bearioy Survey No . 336 , T . P . S . 
No. 2 , F . P . No . 24 ard 25, S . P . No. 2 , situated at Rajpur 
Hirpur, outside Astodiu Darwaja , Ahmedabad and is fully 
described in the sale deed No. 5001 dated 17 - 6 - 1975 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. KATHURIA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -II, Ahmedabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
ACI , I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - . 


Date : 5 -2 - 1976 
Seal : 
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( 1 ) Shii Jesubhai Apabhai Patel. 

Ranchod Bhuvan , Prunkuni society 
Kathulla Roud , Ahmcdubad . 


( Thunleron ) 


NOTICI: UNDER SECTION 269- D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) 1. Shri Rajkumar Gangaram Vijani, 

2 . Smt. Kiran Piem Vijani, . 
Picm Kutir, 34 Main Avenue, 
Santacl liz , Bombay -54 , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFICF ON THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - JI, 2ND FI OOR , 
TANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Ahmedabad -380009, the 5th Feburary 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the 

nomovable property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazelle . 


said 
the 
the 


Ref. No. Acq 23 -1-670 ( 267) / 1 - 1 /75-16 . — Whereas, 
J . KATHURIA , 
being the Competent Authority under section 269D of the 
Incomc-tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Survey No. 336 , TPS No . 2 , FP, No . 24 and 75 , S . P . No . 
2 , situated at Rajpur-Hirpur, outside Astodia Darwaja , 
Ahmedabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Ahmedabad on 17 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideralion for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tiansfer with the object of 


FUPI INATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 

shall have the same mcaning as given in that 
Chapter. 


TIIE SCHEDUL F 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
iespect of any income ansing from the transferor ; 
and /oi 


1 / 3rd share of an imniovable property standing on lanc 
admeasuring 487 sq . yds. beaniny Survey No . 336 , T . P . S 
No , 2, . P . No . 24 and 25. S .P . No . 2 . situated at Raipur 
Hirpur, Outside Astodia Darwand , Ahmedabad and 29 fully 
described in the sale decd No 4999 dated 17 - 6 -1975 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) 


J. KATHURIA 

Competent Authority 
Inspectine Assistant Commissioner of licone- tak, 

Acquisition Rangc -Il, Ahmedabad . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the follow 
ine persons, namely : 

20- 476G1/ 75 


Daled 


5 - 2 - 1976 


Scal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) 1 Shri Vadilal Dalsukhbhai Gandhi, 

Khetar Paln Pole , Manękchowk 

Ahmedabad 

2 Chu Provinch indit bimatill Gandhi 
NOTIF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

Self and us Manufer of HUT or 
INCOME TAX AU , 1961 (43 OF 1961 ) 

Put chandni Clumanlal, 
Puma Pak Society , Polda 

Ghinedalac 

7 Shu Him ital ( lumanlal Gandhi, 
GOVERNMENT OF INDIA 

Self and ds Manager of HUT of 
Himatlal Chumanlal Gandhi 
Amlini Pole , Raipu 

Ahmedabad 
OFFICL OF THE INSPECTING ASSISTANI COMMIS 

Shui Rajendrabhai Chinanlal Gandhi, 
SIONLR OF INCOME- TAX , 

Self and as Mandaci Of HUF of 

Rajendrabhai Chimanlal Gandhi 
ACQUISITION RANGE II, 2ND FLOOR 

Nabil Bhudeni Pole Manekchowk , 
HANDLOOM HOUSF ASHRAM ROAD 

Ahmedabad 
\HMEDABAD 380009 

5 Smt Bhwibon widow of 

Chimanlal Dalsukbian Gandhi Ahmedabad 
6 Sit Suvilaben ( hunanlul Gandhi 

Ahmedabad 
Ahmed ibad 380009 , che 6th February 1976 

7 Smt Niruben Chimanlal Gandhi, 

Thmedabad 
8 Smt Pannaben ( bimanlal Gundhi 

Ahmedabad 
Rel No Acq 23 1- 801 ( 268 ) /11/ 75 -76 — Whereas 

( Transfero ! ) 
IJ KATHURIA , 

( 2 ) Shu Sevakshuh Dhanjishah Green 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Green Villa , Muzipui 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafte neferici 

Ahmedabad 
to ds the Sud Act ), have ieason to believe that the immov 

( Transferec ) 

( 3 ) Shri Bulvanlrai Namadashanku . Tnyedi, 
able properly , having a fair market value exceeding 

Narmada Colony 
Rs 25 , 000 / and beaung 

Shahibaug, Ahmedabad 
Survey No 39 , 40 , 52 to 55 , 62, 601, Original Plot No 38 

( Person whom the undersigned knows 
18 - A Suvey No in Record 39 A Plot No 75 TPS No 

to be interested in the pioneity ) 
22 or P No 172 situated at Paldı Ahmedabad 
(and more fully 

Objections if any , to the acquisition of the said property 
described in the Schedule annexed hereto ) has been 

may be made in writing to the undersigned - - 
transferred under the Registiation Act 1908 ( 16 OL 1908 ) 
in the oflice of the Registering Officei al 

(a ) oy any of the aforesaid persons within a period 
Ahmcdabad on 17 -6 - 1975 

of 45 days from the date of publication of this 
for wil apparent consideration which is less than the far 

notice in the Official Gazette or a period of 
market value of the aforesaid property and I have reason 

30 days from the service of notice on the res 
to believe that the four market value of the property as 

pective persons whichever period expics latei 
xfo . es ja exceeds the apparent consideration theretor by 

person 
( h ) by any othci 

interested in the card 
moi than fitteen per cent of such apparent consideration 

immovable prope ty within 45 days from the 
ind chat lic consideration for such transfer agreed to 
Hetween the paties has not been truly stated in the 

Jale of the publication on this notice in the Oficial 

said 
instrument of transfer with the object of - 

Gozette 
TIPLANATION — The terms and expressions used herein als 

suc defined in Chapic XXA of thc said Act 

shall have the same ncaning 1 given in 
( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the 

thal Chaptci 
Tability of the transferoi 10 pay tax under the 
wald Act in respect of any income isng ſoni 
The transfer , and / or 

THE SCHEDUIT 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

mon or other lact which have not been or 
which vught to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( Il ri 1922) oi the sid Aut of the Wealth ( ali 
AG 1957 (27 01 1957 ) 


An open plot of land adnicasuing 932 sq yulds bear 
in Suivev No 39 40, 52 to 55 62 60 - 1 origiral plot No 
38 38 A , Survey Noodlucord ng lo lecoil 10 - A Plot No 
175 PS No 22 Final Plot No 172 watcd | Paldı, 
Ahmedabad und as fully descubed in the ble dece of 
Regisition No 8018 dated 176 1975 


Ilut, therefore in pisuance of Section 269 of he said 
Act , I hejeby initiate procecdings for the acquisition of the 
linisan property by the issue of thi, notice under sub -sec 
word) ot on 2690 of thc sad Act to the following 
ini mcly - 


I KATHURIA 

Competent Authoily , 
In nuuting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range ! !. Ahmedab241 
6 - 2 1976 


said police nation of de 


Dit 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Ramprasad Prahladji Patel, 3 , Shankar Co- op . 

Housing Society Ltd ., Naranpura , Char Rasta , 
Ahmedabad . 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) ( i ) Shri Harish Ambalal Kapasi, 

( iv) Shi Hemant Ambalal Kapasi, 4 , Navin Park , 
Neal Railway Crossing Ahmedabad - 13 . 

( Transferecy 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Obiections, if any , to the acquisition of the said 
my he madt in wiiting to the undersigncil 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- II, 2ND FLOOR , HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD 

AHMEDABAD - 380003 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later; 


Ahmedabad - 380009 , the 27th January 1976 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heicin as aie 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in tbni 
Chaptor, 


No. Acq . 23- 1-695 (260 ) / 1 -1 / 75 -76 . - Wbcreas , I, J. 
KATHURIA 
bcing the Competent Authority unclei Section 
2698 of the Income-tax Act. 
1961 (43 of 1961 ), (hercinafter referred to as the sald Act"), 
have reason to bclicve that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing 
No. Survey No. 88, 89 and 100 of village Vadej , T .P .S . 
No. 29 , New Sub -Plot No .3 situated at Shankar Society , 
Narayanpura , Ahmedabad 
( and more fully described in the Schedule 
annexed herclO ) , has becn transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
oflicer 
at Ahmedabad on 17 -7 - 1975 
for an appalcol consideration 
which is less iban the fair market value of the aforesaid proper 
ty and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


THE SCHEDULE 


A louble -storcyed building stiinding on land udineasuring 
180) SC . yards heariny S . Nos, 88 , 89 ilid 100 of Village 
Vadej, 1 . P . S No , 29 , New Sub -Plot No. 3 , situated at Slanker 
Society , Naranpura , Char Rasta Ahmedabad . 


(u ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

vi the transferor to pay lux unier the said Act in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
vuglit to be disclosed by the transferce for the pui - 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922), or the said Act or the Wealth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


J. KATHURLA . 

Competent Authority , 
Taspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ahmedabad 


Now , thereforc , in pursuance of Section 2690 of the said 
All, I hereby ivmale proceedings for the acquisition of the 
alore “, 1d properly by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 2690 of the said Aci to the following persons, 
pamely : 


Date : 27 - 1 - 1976 
Scal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Smt Shantahea Jethalal Swaminarayan Mandir 
Towervalo Khancho, Maninagar, Ahmedabad 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1 ) Or THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) (1) Smt Manguben Raual, 
( 11 ) Sunt Kumaben Natwarlal, Village Zolapai 
Talukul Sanand Distt Ahmedabad 

( Ijansicior) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-11, 2ND FLOOR HANDLOOM 

HOUSE ASHRAM ROAD 

AHMEDABAD - 380009 


(d ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 clays from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichover period cxpires later; 


Ahmedabad - 380009 , the 7th February 1916 


( b ) by any other peison interested in the 

immovable propeity within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto 


said 
the 
the 


LXPLANATION - - The terbiy and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the at said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


Ref No Aug 23 -1- 802 ( 269 ) / 1 1 / 75 76 _ Whereas ! 
I KATHURIĄ 
hung the competent authority under Section 2693 01 the 
Incone-tax Act 1961 (43 of 1961 ) (heieinafter refçired to 
as the bard Act ) have cason to belicve that the immovable 
property , having a falt market value exceeding Rs 25,000 / 
and bearing 
No TPS No 3 Final Plot No 931 SP No 3 situated al 
Ellisbudge Ahmedabad 
find more fully 
cuscubcul in the Schedule annexed hereto ) has been trapy 
feired under the Registration Act. 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedabad on 18 6 - 75 
for an apparent 
consideintion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appel 
rent consideration therefoi by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
Such liansfer as agreed to between the parties has not been 
Ituly stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


THE SCHEDULE 


3 /4th share of undivided immovablc property of open 
land (3 / 4th of 604 sq ydy ) admeasuring 459 sq yds bearing 
TPS Mo Final Plot No 931 Sub Plot No 3 situated at 
Lllisbildge Paldi Ahmedabad and is fully described in 
the sale deed No 8545 dl 18 -6 1975 


(a ) facilitating the eduction or evasion of the liability 

the transfer or to pay tax under the sald Act, in 
icspect of any income arising from the transfer , 
and / oi 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncy , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the put 
poses of the Indian Income-tox Act, 1922 ( 11 of 
1922 or the said Act, or the Wealth Tax Act, 
1957 (27 of 1957), 


J KATHURIA , 

Competent Authonty 
Inspcuting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range-I, 

Ahmedabad 


Now therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act I heruby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice Undci sub sec 
tion ( 1 ) Cf Section 209D of the sod Act to the following 
resons, namely 


69D of time of this not acquisitions and 


Date 7-2 1976 


Scal 
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NO 


FORM ITNS 


( 1) Shri Rasiklal Purshottamdas, Swaminarayan Mandir 
vale, Khancho , Maninagar, Ahmedabad 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) (1) Smt. Manguben Ratilal, 
( u ) Smt. Kumlahcı Natwarjal, Villagc Zolapur, 
Taluchu Sanand , Distt - Abmedabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGEJI, 2ND FLOOR , HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD 

AHMEDABAD - 380009 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo penony , 
whichever period expires later; 


Ahnedabad -380009, the 7th February 1970 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref . No. Acy . 23- 1-803( 270 ) / 1 - 1 / 75 - 76 , — Whereas , I, J. 
KATHURIA 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . T . P .S .No. 3 , F . P .No, 931 , SP .No 3 situated at Ellisbridge. 
Paldi, Ahmedabad 
( and nore fully described in the Scheduled annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ahmedabad on 18 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
tiusfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expression used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the lia 

bility of the transferor to pay tax under the 
said Act in respect of any income arising from 
the transfer; and /or 


1 / 41h share of undivided immovable property of Open 
land ( 1 / 4th of 604 sq. yds .) admeasuring 151 sg . yds, hcar 
iny T . P . S .No. 3, FP.No. 931, SP .No . 3 , situated at Ellisbridge, 
Paldi, Ahmedabad as fully described in the vale deed No. 
8546 Jated 18 - 6 - 1975 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1972 ( 11 of 1922) or the said 
Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


J. KATHURIA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of incomc- tix , 

Acquisition Range-ll , 

Ahmedabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid properly by the ISIC of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act 
to the following persons , namely : 


Dale : 7 - 2 - 1976 
Seal : 
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sur -Y o - - - - - - 
FORM ITNS ( 1 ) Shri Ratna Saha 

( Tiansferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2) My. Zarina Begum 


( Transferęc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) Shri Janab Ash Mahanımad 

(Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX , ACQUISITION 

RANGE- I, CALCUTTA 


Ubjevilons, it any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Culcuita , the 4th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
Jays from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immo 

vable property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. TR -57 / C - 69 /CAL - 1 /75-76 . - Whereas, I, S . K . 
CHAKRAVAR / Y 
bcing the Competent Authority . under Sec . 
tion 269B of the Incodic-tax Act 1961 (43 of 1961 ) herein 
after referred to as the said Act ) , 
have rcason 10 believe that the immovable property . having 
a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. 16 situated at Terria Bazar St., Cal. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer 
at 5 , Govt. Place North , Cal , on 28 -6 - 75 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the 
uforesaid property and I have reason to believe that the fuir 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
coosideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


( u ) tacılitating the reduction or evasion of the lia 

bility of the transferor to pay tax under the 
said Act in respect of any income arising from 
the transfer ; and / or 


Undivided 1 /6th share of partly constiucted onc storeyed 
brick - built house together with and containing an anca of 
6 Cottahs 3 Chittacky and 22 Sq . ft. being presises No. 16 
Territa Buzur Street, Calcutta . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfercc for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - lax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


S. K . CHAKRAVARTY , 

Competent Authority 
Inspcciing Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rangc-I, 
54 , Rafi Ahmod Kidwai Road , Calcutta . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid properly lay the issue of ihis notic 
under Sub-section ( 1) of Section 269D of the saict Act, to the 
following persons , namely : -- 


Date : 4 - 2 -76 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Orient. 1 Estate and Manufacturers P . Ltd . 

( Transferos ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) ( 1 ) Narendra Nath Sahu , 

( 2 ) Birendra Nath Saha, 
( 3 ) Rutanlal Suha , 
( 4 ) Sailendranath Saha & 
( 9 ) Manicklat Suha . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfeice ) 


pro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned : - - 


Calcutta , the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period cxpires later ; 


(b ) hy any other person interested in the said 

movablc property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


im 
the 
the 


Ref No. TR - 43 / C -32 / CAL - 1 / 75 - 76 — Whereas, l, S . K 
CHAKRAVARTY 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
iclerred to as the said Act ) have reason to believe that 
ihe immovable property , haviog a fail market value exceed 
ing Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 34 / 1 , 34 /18 & 35 situated at Acharya Prafula Chandra 
RJ, & 46 /, Surya Sen St, Calcutta . 
(uncl more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Oficer 
uit 5 , Govi Place North , Cal, on 11 -6 -75 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I havc rcuson to believe that the fair market valuc of the 
properly as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thercfoi by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been tuly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


FXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are deſined in Chapter XXA of the saich 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(v ) facilitating the reduction on Músion of the 

liability of the tiansfeior to pay tax under the 
said Aci in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


( Buick - built structures on 17 Cottah 11 Chittack & 13 
Sy it being premises No. 34 / 1 , 34 / 1B & 35 Acharya Prafull, 
Chanda Roud ( 2 ) Buick built uructure on 3 Coluhs 2 Ch . 
37 Sq . ft, being premises No . 46 / 1 , Surya Sen Stieel, Calcutta . 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been vi 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the pulposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sad Act or the Wea tlı Tav 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) 


S . K . CHAKRAVARTY, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax . 

Acquisitio, R .1114 --1 
54 Raff Ahmed Kidwui Rond , ( aleuíta- 16 


Now , therefore , in pursuance of Sec ion 2690 of the vajit 
Act, I hereby initiatc proceedings to the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the followinl. 
persons, namely : 


Date : 4 -2 -76 
Scal : 
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FORM ITNS - - - ( 1) Kumari Krishna Chatterjec 

Iransferol) 


NUTICE UNDER SECTION 2601)11) ON THE INCOMI: 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shrimati Kalyani Gose 


( Iranşlerte ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, CALCUTTA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Calcutta , the 4th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid person within a perlud of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period cxpires later. 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref No. TR -60 / C -72 /CAL - 1 / 75 - 76 . - Whereas, I, S. K . 
CHAKRAVARTY 
being the Competent Authority 
under section 269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) (hereinafter referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a luir market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 166 situated at Baithak Khana Road , Calculit 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at 5 , Govt. Place North , Calcutta on 25 -6 -75 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I havc reason to believe that the fair market vallie of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by moic than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the ohject of : - - 


EXPLANATION : - - The ternis and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaniny as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction on evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Premises No . 166 , Baithak Khanna Road , Calcutta - 9. 


(b ) facilitating the concealment of any inconie or any 

mnoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -lar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


S . K . CHAKRAVARIY, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range -1 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta - 16 


Now , theicfoie , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby iniliate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sail Act to the follow 
ing persons, namely : 


Dite . 4 . 2 -76 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. Chandika Prasad Banerjee 

2 . Gouri Prasad Banerjee 
3 . Tara Prasad Banerjee 
4 . Sankari Prasad Banerjee 
5 . Bhagabati Prasad Banerjeo 
6 Kripamayee Mukherjee 
7 . Gita Chatterjee 
8 . Rana Chatterjee , and 
9 . Annapurna Debi. 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 


( Transferos) 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) 1. Ambika Prasad Banerjee 

2 . Amal Kumar Banerjee 
3 . Ashoke Kumar Banerjee 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Calcutta , the 3rd February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Rof . No. TR -62 / C -74 / Cal- 1 / 75- 76 .--- Whorean , I, S . K . 
CHAKRAVARTY 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (bereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000/ 
and bearing 
No. 6 situated at Totec Lunc, Calcutta 
( and qioro fully described in the Schedulo annox 
ed hereto ) has been transferred under the Registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
att 5, Govt, Place North , Calcutta on 17-6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the property as 
aforesaid exceeds the Apparcot consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
ind that the consideration for such transfer as agreed to 
betweco the parties bas not beon truly stated in the said fastru 
ment of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer, and / 


or 


Land Measuring 16 Cottahs more or less together with 
pucca two storeyed and ono storey house at 6 , Tottee Lane, 
Calcutta . The Vendors have undivided 1 / 6th of - / 10 / - as 
sharo . 


(b ) facilitating tbo concealment of any income or any 

mopoys or other disets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomc-tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


S . K . CHAKRAVARTY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacome- tax, 

Acquisition Range - T. 
54 , Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta - 16 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 

21 - 476G1/75 


Date : 4 - 2- 76 


Seal : 


1854 


(PART III — Sec . 1 
= 

= = 


S 


SS 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 28, 1976 ( PHALGUNA 9, 1897) 
S = = = = = = = = 

= = = 

= = = 
FORM ITNS - - 

(1) Shrimati Santi Debi Gupta 


( Transſeior) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shrimati Ganga Debi Kulthia 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -II , 

CALCUTTA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons which 
ever period cxpires later ; 


Calcutta, the 3rd February 1976 


(b ) by any other porson interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 


Ref No. AC - 232 / R - IV / Ca ! / 75 - 76 . Whereas, l, A . K . 
BATABYAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the vald Act ) , havo reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 38A situated at Chorcbagan Lanc 
( and moro fully described in the Schedule andoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regitering Officer at 
Calcutta on 16th June , 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the porperty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer an agreed to between the 
partiog has not beon truly stated in the said instrument of trans 
for with the object of : 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under tho sald Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


1 $ cottahs of land & building berpon at 38A . Chorebagen 
Lane, Calcutta - 7 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or arty 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


A . K . BATABYAL, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango-IV , Calcutta. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atoregant property by the issue of this notico under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 3 -2 - 1976 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Kamal Kashna Gosh represented by his constituted 

guardian Smt Debarati Ghosh , 22 / 1A , Mohan Chand 
Road , Kidderpore , Cal- 23 , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Bholanath Ghosh & Sm Shantilata Ghosh , 44 /C , 
Cucular Garden Reach Road, PS Ekbalporo, Cal- 23 

(Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

TAC , ACQUISITOIN RANGE- II 
54 , RAH AHMED KIDWAI ROAD CALCUTTA -16 


(. ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
cvel period expires later, 


Calcutta , the 4th Febiuary 1976 


( b ) by any other person interested in the 

immovable propeity , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette 


said 

the 
the 


LXILANATION - The terms and expressionsunod 

herein as arc defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the gamo meaning 
as given in that Chapter 


Ref No AC 40 R 1I / Cal /75 -76 --- Whtreas I, R V 
LALMAWLA 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , Acquisition 
Range Bihar Patna , 
being the Computent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
pioreily , having a fair market value cxceeding Rs 25 , 000 / 
and bearing 
No 22 / 1A situated al Mohan Chand Road , PS Watgun ), 
Cal 23 
( and mo c fully described in the Schedule annexed horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registerug Officer at 
at Sub Registrar un 27 -6 75 Alipore Sadar , 24 Prgs 
for HD apparent consideration which is less than the fair 
murhet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the propesty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefoj by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


THE SCHEDULE 


Vacant ient free land measuring 5 cottahs, 11-chịttacksmoro 
or lesy together with delapidated building thereon being the 
cistein portion of 14 , Hem Chandra Street now 22 / 1A , 
Mohan Chand Road PS Watgun ], Cal-23 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lia 

bility of the transferor to pay tax under the 
said Act in respect of any income arising from 
the transfer , and / or 


( b ) façılıtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) on the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) , 


RV LALMAWIA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango- 111 
$ 4 , Rafı Ahmed Kıdwai Road , Calcutta - 16 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub sec 
tion ( 1 ) of Section 269D or the sad Act, to the following 
persons namely : 


Date 4 - 2 1976 
Scal 
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FORM ITNS 


( 1) Major Sachindra Narain Rai Deb Barma. 

( Transforor ) 


( 2 ) Shri Amitava Basu . 


( Transforco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-IV 

CALCUTTA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons , whichever 
period expires later ; 


Calcutta the 4th February 1976 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


Ref . No. AC-233/ R -IV /Ca /75-76 - Whereas, I, A . K . 
BATABYAL 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Plot No. 267 situated at Lake Town, Dum Dumn 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Alipore on 25-6 - 1975 
for an Apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thorefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of 


THE SCHEDULE 


Vacant plot of land measuring 5 kottahs 5 chittak , 13 sq . 
fi, at Mouja :- - Patipukur. Plot No. 267 , Block B , Lane 
Town , P . S : - Dum Dum Dist. 24 , Parganas, 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the said 
Act, in respect of any income ar sing from the trang 
fer ; and 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which havo not 
beon or which ought to be disclosed by the trans 
feree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth 
Tax Act , 1957) ( 27 of 1957 ) . 


A . K , BATABYAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Range -IV , Calcutta . 


Now , therefore , in purauance of section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date 4 2 - 1976 


Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Amita Ray 


( Transferor ) 


(2 ) Mobammed Salim 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee) 


(3 ) Janab Ash Muhammed 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonsignod : -- 


ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

RANGE-I, CALCUTTA 


Calcutta, the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within . period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or i period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
cver period oxpiros lator ; 


( b ) by any other persoas interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of publication of this gatice in the 
Official Cozette . 


Ref No. TR -58 /C -70 /CAL -1 /75-76 . Whereas. I. S. K . 
CHAKRAVARTY 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacome-tax , Act , 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs . 25.000 / - and 
No. 16 situated at Teritta Bazar S.., Cal. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at 5, Govt. Place North , Cal on 28 -6 - 75 
for an apparent consideration which is less thun the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning AS given in 
that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the said 
Act, in respect of any income arising from the trans. 
fer; and / or 


Undivided 1 /6th share of partly constructed one storeyed 
brick -built house together with land containing an arce of 
6 Cottahy 3 Chittacks and 22 Sq. fc. being premises No. 16 
Territa Bazar Street, Calcutta . 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
whigh ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . K . CHAKRAVARTY , 

Competent Authority, 
Iospecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range- I, 
54, Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persoas , namely : 


Date : 4 - 2 - 1976 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Kamala Rani Saba 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Ms. Sultana Begum 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Janab Ash Mahammad 

(yCfp 
[Person in occupation of the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 


Objections, if any, to the acquisition of the 
perty may be made in writing to the undersigned 


said 


pro 


Calcutta the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons wubin a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the req 
pective porsons, whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref No TR -59 /C -71/CAI -1 / 75- 76 - Whereas , I, S K 
CHAKRAVARTY , 
being the Competent Authority under sech10p 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heiein 
after referred to as the said Act ), Lave reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25,000 /- and bearing 
No 16 situated at Terita Bazar St , Cal 
( and more fully described in the Schedule anacxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering oficor at 
5 . Govt Place North , Cal on 28 -6 -75 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fiftoon per cent of such appargat consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of - 


EXPIANA JON – The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of liability of 

the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


Undivided 1 /6th share of partly construc.ed one storcyed 
brick built house together with land containing an area of 
6 Cottahy 3 Chitacks and 22 Sqft being premiscs No 16 
Territa Bazar Street, Calcutta 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

auy moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) 


SK CHAKRAVARIY, 

Competent Authonty 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax , 

Acquisition Range -I, 
54 , Rafı Ahmed Kıdwai Road , Calcutta 


Now therefore, in pursuance of Section 269 of the 
Said Act, I hereby initiate proceedings foi the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
qub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons , namely - 


Date 4 - 2- 1976 
Seal 
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FORM JTNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Balbir Singh & /o Shri Kahla Singh , 
Village Ranbirpura , Tehsil Patiala . 

( Transferor) 
(2 ) Sarvşbri 

(i) Gurmit Singh , 
( ii) Amarjit Singh , 
( iii ) Harmit Singh , 
( iv ) Harjit Singh , 
sons of Balbir Singh , 
Residents of Village Ranbirpura , Tehsil Patiala . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF 

INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 

156 . SECTOR 9- B 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the apdoroigacd : 


Chandigarh , the 4th February 1976 


(a ) by any of tho aforesaid persons within period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of poticc on the respective persons, 
whichever period ospiro lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publt 
cation of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No . PTA / 1181/ 75 - 76 . Whercas, I. V . P . Minocha, 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisition 
Range , Chandigarh , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomc- tux, Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the Sail Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
anu bearing 
No. Land , measuring 49 bighas 17 biswas situated at Village 
Ranbir Pura , Tehsil Patiala , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hcroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer , 
at Patiala in September 1975 . 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteon per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties baus not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of - 


EXPLANATION . — The terms and cxpressions used horon as aro 

defined in Chapter XXA of the Said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the Said Act, in respect of any 
income arising from the transfer; and / or 


Land , moasuring 49 bighas and 17 biswas , situated at 
villoge Ranbirpura , Tehsil Patiala . 

( Property es mentioned in the Registered Deod No. 2173 
of September, 1975 of the Registering Odicer , Patiala ) . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


V . F . MINOCHA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the Said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 4th February 1976 . 


Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Saivshri 
( 1) Gurdip Singh 
( ii ) Mohinder Singh , 
( jii) Joginder Singh , 
(iv ) Swaran Singh , 
( y ) Pardunan Slogh . 

Sons of Isher Singh , 
Residents of Village Bakhshiwala . 
Tehsil and Distt. Patiala , 

( Transforor ) 
( i ) Shri Mohinder Singh , 
( ii) Shri Joginder Singh , 

sons of Shri Mohan Singh , 
Residents of Village Bakhshiwala . 
Teh . ; and Distt. Patiala . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 

156 . SECTOR 9- B 


Objections, if any , to the acquisition of the said property , 
may be made in writing to the undersigned : 


Chandigarh , the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publidation of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctive persons 
whichever porlod expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho dato of the public 
cation of this notice in the Omclal Gazette . 


Ref. No . PTA / 317 / 75 - 76 . - Whetoas, h , V . P . Minocha , 
Inspecting Assistant Corruissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the Compotent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act 1961 ( 43 of 1961) ( herelnaftor refor 
red to as the said Act ) , have rcason 
to believe that the immovable property, having a fair markot 
value cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, Agricultural land measuring 78 kanal. 17 marlas along 
with rubow 11, rooms and engino, situated at Village Bakhshi 
wala . Tosil Patiala , 
( And thort Auly dobbed in the 
Schedule annexed hcreto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Patiala in June, 1975, 
for an apparent consideration which 
is less than tho fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
valuo of the property AS afortsald axcoods tho apperont 
consideration therefor by more than iftoen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer og agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrukeht of transfer with the object of: 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used herein as 

aro definent in Chapter XXA of the vald 
Act , shall have the samo meaning us given 
in that Chapter , 


THĘ SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or ovalon of the Ilability of 

the transferor to pay tax undot the said Act in res . 
poct of any incomo arising from the transfer; and / or 


Agricultural land measuring 78 kanals and 17 marlas 
alongwith tube-well, rooms and engine , situated at villago 
Bakhshiwala , Tchsjl Patiala . 

( Property 19 mentioned in the Rogistered Deed No . 1259 
of June, 1975 of the Registering Officer, Patiala ). 


( b ) facllitating the concealment of any income or any 

money , or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfer o for the pur 
poses of the Indian focome- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) of the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


V . P. MINOCHA , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tuz , 

Acquisition Rango . Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the hotter under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 

person ,p oly : 


Date : 4th February 1976 . 


Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Smt, Kundan Kaur, wd / o Shri Sadhu Singh , 
R / o Village Kauli , Tehsil Patiala . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOMF- TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( ?) Shui Harpal Singh Vo Shu Patap Singh 
Rl Village Thill, Tehyl Patiala 

Transferen ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , 10 the acquisition of the 
property may be made in writing to the undersigned : 


said 


OFFICE OF THE INSPFCTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 

156 SECTOR 9 - 1 


(a) by any of the aforesaid persons within a period on 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days froni 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later 


Chandigarh , the 4th Februari 1970 


(1 ) by any other person interested in the maid immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rer No. PT A / 1150 / 75- 76 - -Whercadh ſ VP. Mimocha 
Inspeatinfy Assistant Commissioner of Income-tall , Acquista 
tion Range , Chandigarh , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the "Said Acl ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
market value cuceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No , 
! .ind . 44 bigha 2013 10 biswas situated at Village Kalli, 
rohsil Patialit. 
(and more fully described in the schedu s annered herclo ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Patiala in August, 1975, 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair niulci value of the property as aforcsald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer us agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
tuunsfer with the object of 


-- The larms and cypresions used herein 25 
are defined in Chapter XXA of the Said Aci , 
shall have the same meaning as given in thai 
Chapter , 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transicior 10 puy tar under the Said Act in 
respect of unv income arising from the transfer; and / 
or 


I and measuring 44 biglia and 10 biswa ituned at village 
Kauli , Tehsil Patiala . 

Iliopeiti as mentioned in the Registered Deed No. 242 
of August, 1975 of the Registering Officer , Patiala ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed hy the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1973 
( 11 of 1922) or the saiu Act or the Wealth -tay Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


V . P . MINOCHA 

Compelent Authority , 
Inspecting Ayatt Compussioner of incorre-tax 

Acquisition Range ( handigarh 


Now , thciefoie , in pursuance of Section 2690 of the Sard 
Ict I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
foresaid properly by the issue of this notice under sub-section 
11 ) ot Section 269D of the Said Act to the following person 
namely 

22 - 476G1/75 


Ath February 1976 


Date 
Seal . 
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FORM ITNS 


( 1) Smt. Gurbachan Kaur, d /o Shri Bakhtaur Singh , 
R / o Village Kauli, Tehsil Patiala . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sbri Hardial Singh sío 

Shri Partap Singh , 
Village Chill, Tehsil Patiala 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said Pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 

156 . SECTOR 9 -B 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


Chandigarh , the 4th February 1976 


( h ) by any other person interested in the sald immovable 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


Ref. No. PTA / 1151 / 75 -76 .- Whercas, I V . P . Minocha , 
Inspocting Assistant Commissioner of Income tax, Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
lncome Tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to bellove that the imthov 
able property , having a fair market value excceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land measuring 44 bigha and 9 biswa, situated at village 
Kauli , Tehsil Patiala , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Putiala in August, 1975, 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have roason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteco percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


THE SCHEDULE 


Land measuring 44 bigha and 9 biswa, situated at village 
Kauli, Tehsil Patiala . 


( Property is mentioned in the Registered Deed No. 2423 
of August, 1975 of the Registering Officer , Patiala ) . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

liabllity of the transferor to pay tax under the 
said Act, in respect of any income arising from 
the transfer; and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth - Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) , 


V . P . MINOCHA , 

Competent Authority , 
[ospecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the 
said Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 4th February 1976 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt. Amar Kaur, wd / o Shri Hardial Singh , 
R / o Nabha Gate , Patiala . 

( Transferor ) 
(2 ) (i) Shri Bhupinder Singh, s /o 

Shri Gajjan Singh , 
( ii ) Smt. Nachhattar Kaur , w /o Shri Gurnam Singh . 

S / o Shri Gajjan Singh , 
( iii ) Shri Virinder Singh , No Shri Gurnam Singh , 
R / o Patiala . 

(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 

156 . SECTOR 9 - B 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo porodu 
whichever period expires later; 


Chandigarh , the 4th February 1976 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref . No . PTA /614 /75- 76 , - Whercas, I, V . P . Minocha, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , Acquisi 
tion Rangc, Chandigarh , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax , Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the "Said Act ), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 

No. Land , measuring 103 kanal and 10 marlas, alongwith 
tube -well , S E , P , motor and connection , situated at village 
Bakhshiwala , Tehsil Patiala , 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Rt gistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of ihe Registering Officer 
at Patiala in June , 1975, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin us 

are deincd in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter 


THE SCHEDULE 


(w ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; and / 
or 


Land , measuring 103 kanal and 10 marlas , alongwith tube 
well 5 H . P . motor and Electric connection , situated at 
village Bakhshiwala , Tehsil Patiala . 

(Property as mentioned in the Registered Deed No . 1420 
of June, 1975 of the Registering Officer, Patiala ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

Any moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ), 


V . P . MINOCHA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range. Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the Said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely - 


Date : 4th February 1976 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


a 


( I ) Smit, Amar Kaur , wd / o Shri Harcial Singh , 
R / o Nabha Galc , Patiala . 

( Transferol ) 


( 2 ) 


(i ) Shri Bhupinder Singh , s/ o Shri Gajjan Singh , 
(ii ) Sint. Nachhattar Kaur, w / o Shri Gurnam Singh , 
( iii ) Shri Virinder Singh , s / o Shri Gurnam Singh . 
Ry / o Patiala . 

( Transferce ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) ON THE INCOMI: 

TAX ICT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any, to the acquisition of the yard property 
may be made in writing to the undersigned 


OLFICE OF THĽ INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 

156 . SECTOR 9 - B 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of nolice on the respective persods. 
whichever period expires later ; 


Chandigarh , the 411 February 1976 


(b ) by any other person interested in Noc vaid ini 

movablc property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLINAJION : - - The terms and expressions used horolo 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act shall have the same moaning 25 
given in that Chapter . 


Ref. No. PTA / 1499 75- 76 . – Whereas, I. V . P . Minocha, 
Inspecting Assistant Commsisoner of Inconic -tax, Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the Competent Authority under Section 
269B or the Inconic- lax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinaller referred to is the "Said Act"), have leason to 
believe that the imovable property , having a fair market 

luc exceeding Rs. 5 ,000 /- and bearing 
Yo, Land , incaşurlag 97 kanals , and 8 marlas , situated at 
Village Bakhshiwala , Tehsil Patiala , 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
hus heen transferred under the Registration 
Act. 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Otlice of the Registering Ofliccr 
at Parialu in Judc . 1975, 
for an appurcat cuoside ation which is less than 
the fuir market value of tbc aforesaid property and I have 
IC 501 to believe that the fair market value of the property 
it illoresaid cuccedy ibe upparcot consideration therefor by 
sore than 6fteci per cent of such apparent consideration and 
Hal the consideration for such transfer its agreed to betwcen 
uc parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


IHE SCHEDULE 


Land , measuring 97 kanals and 8 marlas, situated at Village 
Bakhshiwala , Tehsil Patiala . 

( Property as mentioned in the Registered Deed No. 1421 
Of Tunc , 1975 of the Registering Officer . Patiala ) . 


( u ) lucilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incong arising from the transfer, 
and or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets whicb have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfcreo for the purposes of the ludian 
Inconic -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, 
or the Wealth Tex Act, 1957 (27 0 [ 1957 ). 


V . P . MINOCHA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of facomc- tax , 

Acquisition Range, Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C , of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
11) of Sectiou 269D of the said Act to the following persons, 
milpely : 


Date : 412 February 1976 . 
Seal : . 
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FORM ITNS - 

( 1 ) Smt. Saraswati Devi, w / o Shri Jugal Kishore 

C / O M /s Kanhiya Lal Jugal Kishore . 
Cloth Merchants , 
Gandhi Chowk , Hissar , through her general attorney 
Shri Jugal Kishore, s /o Shri Kanhiya Lal , 

( Transferor) 

( 2 ) (i) Major Gurmit Inder Singh Grewal . 9 /0 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

Shri Devinder Singh Grewal 

( ii ) Smt. Sukhleen Grewal, w / o Major Gurmitinder 
INCOME- TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 

Singh Grewal Residents of Bassi Afgana (Bassi 
Pathanan ) , Tehsil Sirhind, District Patiala , 

( Transferee ) 

" ( 3 ) (1) Shri Kishan Singh , s / o Shri Balwant Singh , 
GOVERNMENT OF INDIA 

683 . Sector 20 - A , Chandigarh , 

(ii) Shri Surinder Kumar , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( iii ) Shri Phillips, 

C / o SCF No . 8 , Sector 19 - D , Chandigarh . 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

( Person in occupation of the property ) . 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 

(4 ) , 
156 , SECTOR 9 - B 

(Person whom the undersigned knows to be inter 
ested in the property ) . 


Chandigarh , the 4th Februry 1976 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


Objections in many to the acquisition of the said propert 


being Section 2after referred movable prod bearing Chandigarh 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on th : rcs 
pective person , whichever period expires later : 


Ref. No. CHD / 226 / 75- 76 ,- - Whercas , I, V . P . Mnocha , 
lospecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , Acquisi 
lion Range, Chandigarh . 
being the Competent Authority , 
under Section 269B of the Jacome- tax Act, 1961 ( 43 
of 961 ) (hercinafter referred to as the "Said Act ), have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value cxcecding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . SCF No. 8 . Sector 19 - D , situated at Chandigarh 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
116 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Chandigarh in July , 1975 . 
for au apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefore by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrecd 10 between the parties has not 
boen truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


EXPLANATION : - - The lernis and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction 

liability of the transforor 

28 Act in cypert of an 
The florister; judou 


or evasion of the 
to pay tax vader the 
income rising from 


THE SCHEDULE 


Shop cum - flat No . 8, Sector 19 -D , Chandigarh . 


( b ) facilitating the concealment of any incojuc or uny 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


V , P . MINOCHA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range. Chandigarh 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- 


Dale : 4th February 1976. 
Seal 
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FORM ITNS -- - 


( 1) Confrarias Reunidas da Igreja De. Panjim 

Represented by its President, Attorney and Treasurer, 
All residing at Panjim . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) ( 1) Mr, Fida Hussain , ( 2 ) Mrs . Fatima Merchant, 

( 3 ) Mr. Feroze Hussain Merchant. 
All Residents at fiat No. 12 Building 2 , 5 Star 
Apartments , Bund Garden Road , Poona - 1. 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SION OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 

ACQUISITION RANGE, DHARWAR 


Objections, if any, to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons whichever period expires later, 


Dharwar , the 31st January 1976 


(b ) by any other person interested in the aid 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
oficial Gazette . 


Noticc No. 99 / 75 -76 / ACQ : — Whereas, I, P . SATYA 
NARAYANA RAO Inspecting Assistant Commissioner of 
Incomc- tax , 
Acquisiton Range Dharwar . 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafler refer 
red to as tho Said Act ) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
Luo exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 

Plot No. 6 called Maria Pereira situated at Gaspar Dias 
within the Panjin Municipality Limits 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ol 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Panjim under Document No. 383 on 2nd June 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been trully stato 
in the said instrument of transfer with the object of — 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Said Act shall havo the same meaning as 
given in that Chapter . 


for ananim un office under the the Schedir. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Said Act in respect of any income arising from 
the transfer; and / or 


All that piccc of land known as Plot No. G -6 of the pro 
perty called "Maria Pereira " situated at Gaspar Dia3 within 
the Municipality of Panjim , Admeasuring 500 squaro metros 
and is bounded : 

East - Plot No. G - 5 . 
Wes - Plot No. 6 - 7 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur. 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or thc Sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


P. SATYANARAYANA RAO , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax , Acquisition Range, 

Dharwar. 


Now , lereforc, iu pursuance of Section 269C of the Said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the Sald Act to the fol 
lowing porsong, pamely : -- 


Date : 31- 1 - 1976 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Confrarias Reunidas Da Igreja De Panjim . 

Represented by its President, Attorney and Treasurer , 
All residents from Pepijn . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) ( 1 ) Franco Agostinho Menezes, residing at St. 

Estevam , Goa , 
( 2 ) Mrs . Sabina Rima Rodrigues, residing at St. 
Estevam , Goa. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , DHARWAR 


Objections, if any 10 the acquisition of the said property 
Iniy be made in writing to the undersigned ,- - 


Dharwar, the 31st January 1976 


( a ) by any of the aforosaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


( b ) by any other person inteicated in tho said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


Notice No. 100 / 75 -76 /ACQ . — Whereas , I, P . SATYANA 
RAYANA RAO , Inspecting Assistant Commissioner of Incomc 
tax, Acquisition Range, Dharwar, 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property havng a far market 
valuc exceeding Rs. 25 000 / - and bearing 
Plot No . G - 3 called Mara Fereira situated at 
Gaspar Dias within the Municipality Limits of Panjini 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
Papaji under Document No. 438 on 13 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of -- 


EXPLANATION .- - The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XX - A of thc gald Act, 
shall have the same meaning as given in 
fliat Chapter 


THE SCHEDULE 


All that piece of land known as plot No, 6 - 3 of the 
property called “ Maria Pereira " slutated at Gaspar Dias , 
within the Municipality of Panjim , measuring 500 squarc 
metres and is bounded by ; 

North - - Internal Road , 
South - Open space , 
East — Plot No , 6 - 2 
West - Plot No , G - 4 . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee , foi 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 


P. SATYANARAYANA RAO , 

Compotont Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . Dbarwar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the 
gaid Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
tho aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , agnoly : 


Date : 31- 1- 1976 
Scal : 
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FORM ITNS — 


( 1 ) Confrarias Reunidas Da Igreja De, Panjim 

Represented by its President. Attorney and the 
residing at Colva (Goa ) 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Mrs Filomena fernandes 

D / o Joae Xavier Almeida 
W / o Shn B S Fernandes 
csiding at Colva (Goa ) 
cutta . 


( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

DHARWAR 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned 


Dhawar, the 31st January 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


(h ) by any other person interested in the said inimor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


NOTICE No. 101/75 . 76 / ACQ . - Whereas, I, P . SATYA 
NARAYANA RAO , Inspecting Agsistant Commissioner of 
Income-tax , Acquasition Range, Dharwar , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (herc 
inafter referred to as the said Act ) , have reason to beliovc 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot No. C - 8 called MARIA FEREIRA 
situated at Gaspar Dias within the Panjim Municipality Limit. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Panjim , under Document No . 439 on 
13 - 6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that tho fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
tuly stated in the said instrument of transfer with the object 


I IPLINATION - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act", 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


of ; - - 


THL SCHEDULE 
All that piece of land known as plot No. C -8 of the 
property called " MARIA PEREIRA " situated at Gaspur 
Dias, within the Municipality of Panjim , measuring 
500 Square Metres and bounded by : 

North : Plot No . C - 7 
South ; Plot No . C - 9 
East : Internal Road 
West Open Space 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transfçior to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; and / 
or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incmoc-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


P . SATYANARAYANA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Dharwal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquis tion of the 
sifoueaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons 
panely . + 


31- 1- 1976 


Date 
Seal ; 


-- 


- 
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FORM ITNS 

( 1 ) Confrarias Reunidas Da Igreja De Panjim 

Represented by its President, Attorney and 
Tieasuier, all residing at Panjim ( Goa ). 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Mis, Maria Fafalda D Souza , 

rosiding at Buga , Velim , 
Salcete (Goa ). 


( Tragsfcreo) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

DHARWAR 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rºs 
pective persons, whichever period expiros later; 


Dharwar, the 31st January 1976 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablc property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


NOTICE No. 102 /75 76 / ACQ .-- Whercas, I, SATYA 
NARAYANA RAO , Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-lax, Acquisition Range , Dharwar , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Alt ) , have leason to believe that the immov 
able property having a fair market valuc excecding Rs. 
25 ,000 / - and bearing Plot No. D - 6 called “MARIA PEREIRA" 
situated at Gaspai Dias within the Panjin Municipality Limits 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Panjim under Document No. 545 on 22 -7 - 1975 
for an appaient consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agiced to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act shall have the same meaning 
is given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabi 

lity of the transferor to pay tax under the said Act , 
in icspect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


All that piece of land known as plot No . D -6 of the 
property called "MARIA PEREIRA " situated at Gaspar 
Dias, within the Municipality of Panjim , measuring 
480 Square Metres and bounded by : 

Nouth : Plot No . D - 7 
South : Plot No. D - 5 
East : Remaining portion of property " Maria Pereira " 
West : Intei nal Road . 


(b ) facilitatiog the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth - Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . SATYANARYANA RAO , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax , 
Acquisition Runge, Dhawar , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby ipitate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the isgue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of hc Said Act , to the following 
persons, namely . --- 
23 — 476GI/ 75 


Date : 31- 1- 1976 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Confrarias Reunidas Da Igreja De Panjim 

Represented by its President, Attorney and 
Treasujer, all residing at Panjim ( Gou ) . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) I. Mrs . Josephine Souza -Roy, 

D / o Jonathas Vaz , Teachei. 
2 . Mr. Anthonoy Sohn Souza Lawyer 

S / o Constanționo De Souza , Lawyer. 
3 . Kum . Ashwin Peter Souza -Roy, 

all are residents of Panjim 
alt Present, Bombuy 

( Transferen ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

DHARWAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Dharwal, the 31st January 1976 


( n ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable properly within 45 day , from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


NOTICF No . 103 /75 , 76 / ACO Whereas, I. P SATYA 
NARAYANA RAO , Inspecting Assis ant Commissione of 
Inconne-lax , Acquasition Range, Dharwar, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter re 
ferrej 10 as the Said Act ), have reason to believe that 
the immovable property having a fail market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. C 5 called MARIA FEREIRA 
situated at Gaspar Dias within the Panjim Municipality Limits 
( and inore fully des. 
cribed in the Schedule annexed herelo ) , has been transferred 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officei at 
Panjim under Document No. 465 on 18 - 6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the pioperty is aforesait 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
pasties hay not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expresions used herein ag 

are defined in Chapier XXẠ of the Suit 
Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Act in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


All that piece of land known as plot No. C - 5 of the 
property called " MARIA PEREIRA " situated at Gaspar 
Dins within the Municipality of Panjim , measuring 
578 Square Metres . 


(1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets whiclı have not been ou 
which ought to be disclosed by the transfeice for 
the purposes of the Indain Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or Said Act of the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1997) ; 


P . SATYANARAYANA RAO 

Competent Authorily . 
Inspecting Assistant Comniissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge , Dharwar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 31 -1- 1976 
Seal : 


- 


- 


- 


- 
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FORM ITNS 

( 1 ) Confrarias Reunidas Da Igreja De Panjim 

Represented by its President, Attorney and 
Treasurer, all residing at Panjim (Goa ) . 

( Trunslerols ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TIX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Domingo Manuel Rodrigues 

also known as Domnic Rodrigues, 
GOVERNMENT OF INDIA 

S / o Hilario Rodrigues, Commercial Employee , 
residing at Santana Ilhas, Goa , 

( At present in Arabian Gulf ) . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Tiansferees ) 
SIONLR OF INCOME- I AX , ACQUISITION RANGE , 
DHARWAR 

Objcctions , if any to thç acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Dhawar, the 31st January 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


(b ) by itry other person interested in the said inimuvablo 

properly within 45 days from the date of the publi 
cution of this notice in the Official Gazette , 


NOTICE No. 104 / 75 -76 /ACQ . - Whereas, I, P . SATYA 
NARAYANA RAO Inspecting Assistant Comissioner of 
Income- tax , Acquisition Range , Dharwar, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referied to 
as the "Said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fuit market value 
cxcceding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No . C - 14 called “MARIA PEREIRA " 
situated at Gaspas Ding within the Panjim Municipality Liinity 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Panjim under Document No . 466 on 19 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
ex_ cedy thc apparcnt consideration therefor by more than 
1tleen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
philies has 1101 been tuly slated 
in the said instiument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hicrelo as 

are defined in Chapter XXA of the Said Act, 
shall have the same meaning us given in that 
Chapter, 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Acm, 10 
respect of any income arising from the transfci ; 
and /or 


All that piece of land known us plot No. C - 14 ofibe 
property called " MARIA PEREIRA " situated at Gaspur 
Dias , within the Municipality of Panjim , mcasuring 
500 Square Metres and is bounde l by : 

North ; Open Space 
South : Internal Roud 
Fast : Open Space 
West : Plot No . C - 15 , 


(b ) fucilituting the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the Said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . SATYANARAYANA RAO , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Dharwall . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C . of the Said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the Suid Act to the follow 
ing persons, uamely :- -- 


Date : 31- 1 - 1976 


Scal : 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 
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FORM ITNS 

( 1 ) Confciarias Reunidas Da Igrcja Dc, Panjim 

Represented by its President, Attoi ney and the 
Treasurer, all residing at Panjio (Goa ) . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Mr. Shaik Husscin , 

S / o Shaik Issac, Businessman . 

Panjim , 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferec ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

DHARWAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respec 
tive persons, whichever period expires later ; 


Dharwar , the 3141 January 1976 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable propcity within 45 days from the Jalo 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


EXPLANATION : - -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


NOTICE No. 105 /75. 76 / ACQ - Wher cas, I, P . SATYA 
NARAYANA RAO , Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Rangc , Dharwar, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Plot No. C -15 called MARIA PERERA " 
situated at Gaspar Dias within the Municipality of Panjiin 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Panjim under Document No. 478 on 21 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such liansfer as agreed to belween the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the education or evasion of the ability 

of the transferor to pay tax under the Said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


All that piece of land known as plot No C - 15 of the 
property called " MARIA PI REIRA " situated at Gaspar 
Dias, within the Municipality of Panjin , measuing 
500 Squire Melies and bounded by : 

North · Open Space & Place No. C - 17 
South : Internal Road 
East : Plot No . C -14 
West : Plot No. C - 16 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asse s which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


P . SATYANARAYANA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Ringe , Dharwar, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the Said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -vection 
( 1 ) of Scction 269D of the said Act to thc following persons, 
namely : 


Date : 31 - 1- 1976 
Seal : 


- 


- - - 
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FORM ITNS 

( 1 ) Confrarias Reunidas Da Igreja De, Panjim 

Represented by its Piesident Attorney and 

Tieasurer , all residing at Panjim (Goa ) . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( Transferot) 
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Mi. Mario Roberto Mesquitu , 

slo Josc Roberto Evaristo F . No. Do Espirito 
S . Mesquita , 

working in all India Radio Office, Panjim . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Trans crec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX . 
ACQUISITION RANGE, 

DHARWAR 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period cxpires later ; 


Dharwar, the 31st January 1976 


( b ) hy any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


NOTICE. No. 106 / 75-76 / ACQ . — Whereas , I, P . SATYA 
NARAYANA RAO , Inspecting Assistant Commissioner of 
Inconie -tax, Acquisition Rangc , Dhawar, 
being the Competent Authority under Section 269B of ihc 
Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) (hcieinafter vefcucl to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot No . A - 7 called "MARIA PEREIRA " 
situated at Gaspar Dias within the Municipal Limits of Panjim 
(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) . 
in the office of the Registering Officer at 
Panjim undei Document No. 498 on 26 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less 
than thc fair market value of the aforesaid property and 
I have rcason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Ifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
as agiced to between the partics has not been truly stated 
in the said instument of transfer with the object of : 


ExplANATION ; — The terins and expressions used herein as 

are defined in Chaplı XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the joduction or cvasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respout of any income arising from the transter ; 
and / or 


All that piccc of land knowi as plot No . A - 7 of the 
property called “ MARIA PERI- IRA " situated at Gaspar 
Dias , within thic Municipality of Panjin , measlining 
550 Square Metics and bounded by : 
North ; Property of Cotta Xeta of 

Di. Aleixo X , Martins. 
South : Internal Road. 
Fast : Plot No . A -6 . 
West ; Property Cotta Xeta of 

Dr. Aleixo X . Martins , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . SATYANARAYANA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Runge, Dharwar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 31 - 1 - 1976 
Seal : 


= 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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( 1 ) Conlerarias Reunidad , Da Igreja De, Panjim 

Represented by its President, Attorncy and 
Trçasurer, all jesiding at Panjim (Goa ) . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 264 1) OP TIL 

(2 ) Mi. Fidelis Calisto Parcia, 
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

S / o Diogo Francisco Pereid , 
Merchant Navy Officer , 

csiling at St. Estevam (Goa ) . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in waiting to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE, 

DHARWAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice on 
the 1espective persons, whichever period expiles 
later ; 


Dharwar, the 31st January 1976 


( b ) lay any other person interested in the said 

immovable p . opcity within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


referred thcome.petent Aubance," isvistheteas 


NOTICE No. 107 /75 . 76 / ACQ . — Where. , I, P . SATYA 
NARAYANA RAO , Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range , Dharwur , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), (heroinafter 
Teferred to as the "Said Act ) have reason to believe that the 
inmovable property beving a fail market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. F -4 called · MARIA PEREIRA " 
situated at Gaspur Dias within the Municipal Limits of Panjini 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering office at 
Panjim under Documeat No. 499 on 28 - 6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the 
aforcaid property and I have reason to believe that ille 
fair market value of the property as aforesaid exceeds lhc 
apparent consideration theielor by more than Oftecn pei 
cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to betweco the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


EXPLANATION : - The tein s and cxpicsions uscd heicin as arc 

Jelinci in Chapter XXA of the said Act shall 
have the same meaning as given in that chap 
ler. 


THE SCHEDULE 


All that piece of land known as plot No. F -4 of the 
pioperty known as “ MARIA PEREIRA " situated at Gaspar 
Dies within the Municipality o Panjin mcasuing 
500 square Metics and bounded by : 

North : By Plot F - > 
South : By Plot F - 5 
East : Internal Road 
West : Bund of the Same part of the property MARIA 

Forcia ind paddy field of Dr. Aleixo Xavier 
Martins. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor 10 pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealinent of any income or any 

moncys or other assels which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( Il of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) 


be disclowhich bavy income 


P . SATYANARAYANA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux . 

Acquisition Range , Dhawar, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hercby initiate procecdings to the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -soction ( 1) of Section 269D of the said Act to the 
following persons, namely :-- - 


Date : 31 - 1 - 1976 
Seal : 
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FORM ITNS- - - 


- 


( 1 ) Mrs Nina Rebelo Pinto , ( 2 ) Mis. Xacununla Pinto 

makliimat inil ( 3 ) Mi. Tenando Pinto , All residing 
ist Campal, Panjini ( Goa ) . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Mrs Belmiiu Rita Sousa Gomes, residing at " Sea 
Breeze " builline Miramint , Panjim (Goa ) . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICC or TIL INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 
SIONER OF INCOME- TAX ACOUISITION RANGE , 

DHARWAR 


Ohjections if any , to the acquisition of the said property 
my he made in writing to the uniersigned 


Dharwar, the 31st January 1976 


( 1 ) hy any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the l espective persons, which 
cver period expires later; 


( 1 ) hy any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


NOTICE No 108 /75- 76 / ACO - - Whereas . I , P . SATYA 
NARAYANA RAO Inspecting Assistant Commissioner of 
income- tu . Acquisition Rang , Dhawar , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
Tere red lo us the wail Aci ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and hearing 
No – proverty situated at Santa Ines within the Municipal 
Limits of Panjim 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the calce of the Registering Officer at 
Tanjim under Document Number 497 on 28th June 1975 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as afore 
caid exceeds the apparent cousi«lerntion therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and 
that the consideration foi such transfer as agreed to het 
ween the partic has no : heen truly stated in the Bail instru 
ment of transfer with the object of - 


FXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Act", 
in respect of any income ujising from the transfer ; 
and / or 


Property (lescribed in document No. 497 , Registered in 
the Registration Office , Panjim on 28th June 1975 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957). 


P. SATYANARAYANA RAO 

Competent Authoriti 
Inspecting Assistant Commissionei of Income- tax , 

Acquisition Range, Dharwar 


Now , thereforc, in pursuance of Section 269C of the snid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely . 


Date : 31 - 1-1976 


Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) ( 1 ) Shri B . Visveswariah , Head Master , Govt. Higli 

School, Gudibande, Kolar District, ( 2 ) Smt, Luli 
thammi, W / O late Shri B . Ramakrishnajah . ( 3 ) 
B . R . Satyanarayana ( 4 ) B . R . Krishnamurthy, 
( 5 ) B . R . Prasild (Minor ) Represented by Guardian 
his mothei Smt. Lalithamma , All residing at No. 
B - 80 . Sameerapuram , Kempegowda Nagar , Banga 
lore - 18 . 

( Transferor ) 
( 2 ) ( 1 ) Shri B . S . Madhavd, ( 2 ) Snit. Kamula Madhava 

W / O Shri Mahava . ( 3 ) Kumari Subha Madhava , 
D / O Shri B , S . Madhava all Residing at No . 78 , 
Ranoji Rao Roud , Basavanagudi, Bangalore-4 , 

( Trunsferee ) 
(3 ) Nil — ( Person (s ) in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

BANGALORE- 27 


( 4 ) Shri B . R , Bhagawan . S / o Late Shu B . Ramakrish 

naiah , R / O E 262 , Amar Colony, New Delhi, 
(Person ( s ) whom the undersigned known to be 
interested in the property ) 


Bangalore -27 , the 22nd January 1976 
CR No. 62/ 4408 / 75 -76 /ACQ / B .- - Whereas, I, R . 
KRISHNAMOORTHY , Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax, Acquisition Range , Bangalore 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961), (herçinafter referred to 
As the said Act have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bcaring No. 
Vacant House Sito No. 143 situated at Vth Block , Jayanagar, 
Extension , Bangalore (7th Main Road ) 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferied under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at 
Jayanagar, Bangalorc Doc . No. 886 / 75 - 76 on 5 -6 -75 
for an apparent consideration which is loss 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto ora 
period of 30 days from the service of notice 
on the respectivo persons whichever period 

expires later; 
( b ) by any other person interested in the sald 

ininiovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bero 

in us are defined in Chapter XXA of 
the said Act shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Suid Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


[ Registered document No. 886 / 75 -76 dated 5-6 -751 

Vacant House site No . 143, Vth Block Jayanagar Exten 
sion , Bangalore ( 7th Main Road ) . 
Site Area 
East to West 90 ? 

$ 4050 Sq. ft. 
North to South 45 ) 
Boundaries . 

East Road 
West Site No. 88 
North Site No. 144 and 
South Site No. 142 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 19 ? 2 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


R . KRISHNAMOORTHY. 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Kange , 

Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the suid Act to the following per 
Bons, namely :-- 


Date : 22- 1- 1976 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Munjamma, W / o Chickka Ramiah , Sud 
daguntapalya , Tavarckere , Bangalore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati Kamala Devi W / o Sri Sampath Raj, No. 
17 , Berlie Street, Longford Road , Bangalore . 

( Transferces ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

BANGALORE -27 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Bangalore - 27, the 20th January 1976 


(b ) by any other pergod interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sald 
the 
the 


KRome Tax , Ampetent Author 1961. believe it market value 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


C .R . No. 62 / 4414 / 75 -76 /ACQ / B . - Whereas . I, R . 
KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range , Bangalore 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
As the said Act ) have reason to believe 
that the immovablo property, having a fair market value 
excceding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Sito bearing No. 145, Formed in Survey No. 87 / 1 situated 
at Audugodi, Bangalore (Division No. 62 ) 
(and more fully described in the Schedule annexed here 
to ), has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Jayanagar , Bangalore Document No. 1013 / 75 - 76 on 13 - 6 - 1975 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the falr market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparrent consideration therefor by more than 
fifteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in thc said instrument of 
transfer with the object of : 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


[Registered document No. 1013 / 75 -76 dated 13-6 - 1975 ) 

Site bearing No . 145, Formed in Survey No , 87 / 1 situated 
in Audugodi, Bangalore ( Division No. 62 ) 
Site area 
East to West 60 % ] 

2700 Sq . ft. 
North to South 45 ) 
Boundaries : 
East ; Road 
West . Mico Factory land . 
North ; Rama Reddy s site and 
South : Yellamma s House . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


R . KRISHNAMOORTHY, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Incomc- tax, Acquisition Range , 

Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely - 
24 - 476G1/ 75 


Date : 20 -1 - 1976 
Seal ; 
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TE 


FORM ITNS — 


( 1 ) ( 1 ) Mr. Anthony Alcxis D Souza , S / o Mr. P . G . 

D Souza ( 2 ) Mrs . Dorothy Sabina D Souza , W / O 
Mr. A . A . D Souza , both residing at No. 22, Grant 
Road , Bangalore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) ( 1 ) Miss Jayasheela Pillai, ( 2 ) Miss Jayamala Pillai 

(Minors ) Represented by their father and guardian 
Sri K . P . Pillai, Serpentine Street, Bangalore , 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

BANGALORE -27 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bangalore- 27 , the 22nd January 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a person of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons which 
ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


C .R . No. 62 / 4484 / 75 -76 / ACQ / B – Whereas. I, R . 
KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax , Acquisition Range , Bangalore 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
the property being a corner vacant site bearing No. 22 / 9 
situated at Grant Road , Civil Station, Bangalore ( formerly 
a portion of OORGAUM HOUSE old No . 31, Grant Road , 
Bangalore ) 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Ollicer 
at Shivaji Nagar, Bangaloro , Document No . 1113 / 75 - 76 on 
27 - 6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


[Registered document No. 1115 / 75 - 76 dated 27- 6 - 75 ] 

The property being a corner vacant site bearing No . 22 / 9 . 
Grant Road, Civil Station , Bangalore ( formerly a portion of 
Oorgaum House , Old No. 31, Grant Road , Bangalore ) . 
Site area 
East to West : 77 

7,546 Sq. ft. 
North to South : 98 ) 
Boundaries , 
North ; Neighbouring plot 
South : Site No. 22 / 8 
East : Road and 
West : Neighbouring plot. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . KRISHNAMOORTHY , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , 

Bangaloro 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons 
namely : 


Date : 22-1- 1976 
Soal ; 
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FORM ITNS - 

( 1 ) ( 1 ) Sri A . Ramakrishna, S / o K . Appa Reddy ( 2 ) 

Sri Appa Reddy alias Babu alias Anil Kumar 
( 3 ) Sri Anand ( 4 ) Sri Arun Minors , Re 

presented by their father and natural guar 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

dian Shri A . Ramkrishna All are residing 

at Harapanahalli Grama Jughi Hobli, Anekal Taluk , 
INCOME- TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 

Bangalore Dist, and also residing at No . 119 10 124 
East End Road , Visweswarapuram , Bangaloro - 4 . 

(Transferor) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(2 ) Shrimati D . Manoranjithamma, W / o Shri D . Venu 

gopal, No. 43 , 10th Cross , Park Area , Wilson Garden , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

Bangalore or No. 62, Vth Main , Wilson Garden , 

Bangalore- 27. 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

(Transfereo ) 
BANGALORE -27 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
Bangalore- 27 , the 22nd January 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notico on the respective persone, 
whichever period cxpires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


C .R . No. 62 / 4498 / 75- 76 / ACQ / B . — Whereas, 1, R . 
KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- T ex , Acquisition Range, Bangalorc 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Vacant Site Nos. 11 / 1 and 11 / 1 -2 situated at Wilson Garden , 
Bangalore - 27 ( formerly known as Arekempanahalli ) 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
layanagar, Bangalore. Document No. 933 /75 -76 on 10 - 6 - 1975 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the oforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of tho property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such Apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said Instrument of transfer with tho object 
of : 


EXPLANATION . - The terms and expressions used herein at 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitatlog the reduction or evasion of the liabllity of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


(Registered document No. 933 / 75 - 76 dated 10 - 6 - 791 

Vacant site Nos. 11 / 1 and 11 / 1 - 2 situated in Wilson Gar 
den , Bangalore ( formerly known as Arekempanahalli ) 
Site Arca : 
East to West 70 7 

1960 Sq. ft. 
North to South 28 ) 
Boundaries : 

East : Government land 
West : Ramaiah s land 
North , Narasimbaiab s land and 
South : Road , 


(b) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


R . KRISHNAMOORTHY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Range , 

Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition at the 
foresaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following per 
ons namely : 


Date : 22 - 1 - 1976 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri A , S . Venugopal, S / o Late A . S . Srinivasa Iyer, 
No. 28 , Sindhi Colony , Bangalore , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) ( 1 ) Sri A . S . Srinivasan S / o A , K . Sivarama Iyer 

( 2 ) Smt. Radha Srinivasan W / o Sri A . S . Srinivasan 
both residing at : No. 6 , Da Costa Layout, Cooko 
Town, Bangalore- 5 . 

( Transferee ( s ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE 

BANGALORE -27 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :--- 


Bangalore -27, the 22nd January 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION 


C . R . No. 62 / 4541 /75- 76 / ACQ / B . Whereas, I, R . 
KRISHNAMOORTHY , Inspecting Assistant Commissioner of 
Incomc - Tax , Acquisition Range , Bangalore 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuc cxcocding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
Vacant Site hearing Municipal No. 49 / 3 situated at Charles 
Campbell Road , Cox Town , Civil Station , Bangalore ( Divi 
sion No . 49 ) 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Shivajinagar Bangalore , Document No. 1172 /75 -76 on 
19 - 6 - 75 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


- The term and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act shall have the 
same incaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


[Registered document No. 1172 / 75- 76 dated 19 -6 751 

Vacant sitc bearing Municipal No. 49 / 3 , situated in Charles 
Camphell Road , Cox Town , Civil Station , Bangalore ( Division 
No . 49 ) 
Site Arco 
East to West 50 *6 " 

2020 Sq. ft. 
North to South 40 j 
Boundaries : 

East : House No. 49 / 4 
West House No. 49 / 2 
North : Southern Railway Truck and 
South : 25 feet wide Road . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability of 

the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) . 


R . KRISHNAMOORTHY , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax, Acquisition Range , 

Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 22-1- 1976 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) M /s. Vishvarama Hotels Ltd . No. 1 /21, Bellary 

Road , Bangalore - 560006 . 
Registered Office 
No . 1 , Hanuman Road , Marshall House , New Delhi- 1, 

( Transferor ( s ) 
( 2 ) Shri M . S . Ramachandra , S / o Late Sri A . Sriran 
gaiah Setty , No. 1137, Eastern Extension, Mandya . 

( Transferee ( 3 ) 
( 3 ) Nil [ Person ( s ) in occupation of the property ] 
(4 ) M /s Redors, No. 42, Kasturba Road Cross , 

Bangalore - 560001. ( Person (s ) whom the under 
signed knows to be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

BANGALORE -27 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bangalore- 27, the 22nd January 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires lalcr; 


( b ) by any other porson interested in the immovablo 

property within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION 


C . R . No. 62 /4627 / 75 -76 / ACQ / B . _ Whercas , 1, R . 
KRISHNAMOORTHY , Iaspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range , Bangalore 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act") have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
The property being a cornor vacant site bearing No. 13 -A , 
Forming a portion of premises No . 1 / 21 , situated at Raja 
mahal Vilas Extension , Bellary Road , Bangalore - 560006 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Gandhinagar, Bangalore . Document No. 1250 / 75- 76 on 
16 - 6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated 
to the vald Instramont of transfer with the object of - 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


[Registered document No . 1250 / 75 - 76 dated 16 - 6 - 75 ) 

The property being a corner vacant site bearing No . 13 - A , 
Forming a portion of premises No . 1 / 21, Rajamahal Vilas 
Extension , Bellary Road, Bangalore -560006 . 
Site Area 
East to West : 45 1 

2700 Sq, Ft. 
North to South : 60 
Boundaric s 

East Plot No. 14 
West Road 
North Plot No. 13 -B and 
South Road , 


(a ) facilitating the reducion Or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth Tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


R . KRISHNAMOORTHY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- tax, Acquisition Range, 

Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following per 
sons, namely : 


Date : 22- 1 - 1976 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) M / s. Vishvarama Hotels Ltd ., No. 1 / 21, Bellary 

Road, Bangalore - 560006 . 
Registered Office 

No. 7, Hanuman Road , Marshall House , Now 
Delhi - 1. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati P . Sathyakumari , w / o Sri A . V . Parama 

shivan , No. 573, Palace Upper Orchards, 
Bangalore - 560006 , 

( Trausferco ) 
(3 ) Nil [Person (s ) in occupation of the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 
SIONER OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE 

BANGALORE -27 


(4 ) M / s Redors , No. 42 , Kasturba Road Cross , 
Bangalore -560001, 

[ Person (s ) whom the undergigned knows 

to be interested in the property ] 


Bangalore -27, the 20nd January 1976 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of tho aforesaid persons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respec 
tive persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico lo tho 
Official Gazette . 


C .R . No. 62 / 4628 / 75 -76 / ACQ / B . — Whereas. I, R . 
KRISHNAMOORTHY , Inspecting Assistant Commissioner of 
Incogc- T * X, Acquisition Range, Bangalore 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
The property being a vacant site bearing No. 13- B , forming 
a portion of premises No. 1 /21, situated at Rajamahal Vilas 
Extension , Bellary Road , Bangalore - 560006 
(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has boen transferred under the 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering officer at 
Gandhinagar, Bangalore. Document No . 1252 / 75- 76 on 
16 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reasons to be 
lieve that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen poe cont of such apparcot consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expression used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or Ovasion of tho 

llability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising from 
the transfer ; and / or 


[Registered document No. 1252 / 75 -76 dated 16 -6 - 75 ] 

The property being a vacant site bearing No . 13 - B 
Forming a portion of premises No . 1 / 21, Rajamahal Vilas 
Extension , Bellary Road , Bangaloro - 560006. 
Site Area 
East to West 45 ) 

2700 Sq . Ft. 
North to South 60 
Boundaries , 

East : Plot No. 14 
West : Road 
North ; Plot No . 12 and 
South : Plot No. 13 - A 


se 


o 3200 € 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transform for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the said Act, 
or the Wealth -tex Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


R . KRISHNAMOORTHY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Range 

Bangalore . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho Issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 


Date : 20 - 1 - 1976 
Şeal : 
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Eru SR- GPSRS 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shrimati Rukmini Bai, D /o Sri Habeeb Harisa , 
No. 10 , Darjipet, Bangalore -53. 

(Transferee (3) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) M / s Kabadi Textiles, (2 ) Sri M . P . Shah , ( 3 ) 

Belgaum Bank ( Ist Floor ) , ( 4 ) Belgaum Bank ( lind 
Floor ), ( 5 ) Prakash Textiles, (6 ) Sri Subbaiah 
Sastry ( IIJrd Floor ) , ( 7 ) Sri Shamsunder (IIId IV 
Floor ) . ( Person ( ) whom the undersigned knows 
to be in crested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

BANGALORE- 27 


Bangalore-27, the 20nd January 1976 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


C . R . No. 62 /4630 / 75 -76 / ACQ / B . - Whereas, 1. R . 
KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range , Bangalore 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing Property being old Municipal Nos. 27 and 39 
Present Nos. 58 and 61 situated at Chowdeswari Temple 
Street, Bangalore - 2 (Division No . 41 ) 
(and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in th office of the Registering Officer 
at Gandhinagar , Bangalore . Document No . 1267 /75- 76 on 
17 -6 - 1975 
for an Apparent consideration which is less than the 
tair market value of the aforesaid property and I have reason 

to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer a8 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tbo terms and expressions used horein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


(Registered document No. 1267 / 75 -76 dated 17 - 6 - 1975] 

The property bearing old Municipal Nos . 27 and 39 and 
present Nos. 58 und 61 , si uated at Chowdeswari Templo 
Strçet, Bangalore -2 (Division No. 41). 
Site area 

East to West . 33 9 " 
North to South : 29 6 
As per sale deod . 
Plinth area 

Ground Floor : 550 Sq. Ft. 
Ist Floor : 550 Sq. Ft. 
[[nd & III Floor : 550 Sq. Ft. 

IVlih Floor , 450 Sq. Ft. 
Approximately 
As per the proforma 
reply filled by the 
transferec. 
Boundaries 

East : Chowdeswari Temple Street, 
West ; Conservancy Road and Private Property . 
North : Chowdeswari Temple Street and 

South ; Shops belonging to Shri Seetharama Seity of 
Nelamangala , 


(6 ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following per 
sons , namely : --- 


R . KRISHNAMOORTHY , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax, Acquisition Range , 

Bangalore 


( 1 ) Shri Sri K . Narayanaso , S / o K . Chickakrishnasa , 

Prop. Kabadi Textilcs , No . 58, Chowdeswari Temple 
Street, Bangalore - 2 , 

( Transferor ) 


Date : 20 - 1- 1976 
Soal ; 
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FORM ITNS 

( 2 ) Shrimati Sharadamma, W / o Sri K . Narayana Shetty, 

No. 1572 , 2nd Cross, Nagappa Block , Srirampuram , 
Bangalore. 

( Transforee ) 
* ( 3 ) 1. Thodani Rao 2. Thomas 3 . Banu Nair 4 . P. L . 

Dass . 5 . Veer Raju 6 . Shantakumar 7 , N , R . Maney 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

8 . Kasinatha Shastry and 9 . M , A . Subbaraya . 

( Person (s ) in occupation if the property ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

BANGALORE- 27 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
Period of 30 days from the service of notico 
on the respective persons, wbichever period 
expires lator; 


Bangalore- 27, the 20th January 1976 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used hero 

in as aro deinod in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


C . R . No. 62 / 4639 / 75 -76 / ACO . / B . — Whereas , I R . 
KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax, Acquisition Range, Bangalore 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Property bearing Municipal No. 1075 / 36 , 12th A Cross, 
Kodandaramapuram , situated at Vyalikaval Extension , Banga 
loro - 3 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar, Bangalore . Document No . 1361/ 75 -76 on 
24 - 6 - 1975 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reagun to believe that the fair market value of the 
property us aforesaid cxcoods tho apparent consideration 
therofor by more than fifteen por cent of such apparent 
considoration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of :--- 


THE SCHEDULE 
( Rogistered document No. 1361/ 75 -76 dated 24 -6 -19751 

Property bearing Municipal No. 1075 / 36 , i2th A Cross 
Kodandarampuram , Vyalikaval Extension , Bangalore - 3, 
Site area 
East to West . 30 

1950 Sq. Ft. 


North to South : 65 ) As per Sale Deed . 
Plinth 

Ground Floor : 1120 Sq. F . Ag per the proforma 
Ist Floor : 1120 Sq . Ft. 

reply filled by thọ 
Ilnd Floor : 1120 Sq . Ft. . r transforce. 
Total , 

3360 Sq . Ft. ) 
Boundaries 

East : Property belonging to Smt. Aladal Madamma 
West : House constructed on sito No. 13 
North : Road and 
South : Property belonging to Shri Venkataramaiah , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in rospect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


(b facilitating the concealment of any incomo 

or any monoys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) ; 


R . KRISHNAMOORTHY, 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Range , 

Bangalore 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely ;am 
( 1 ) Shri A . Chinnaswamy Raju , S / o Si Akkal Raju , 
No. 294, Upper Palace Orchards, Bangalore - 560006 , 

( Transferor ) 


Date : 20 -1- 1976 
Seal : 
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( 1 ) Shri Massa Singh s / o Shri Bhagat Singh , 
rlo G - 16 , Radheypuri, Goodli Nagar , Delhi, 

( Transferor ) 

( 2 ) S / Shri 1 . Satya Pal Malhotra 
NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

2 . Nand Kishore Malhotra 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

3 . Ashok Kumar Malhotril 
4 . Vinod Kumar Malhotra 
5 . Rajinder Kumar Malhotra 

6 . Satish Kumar Malhotra , 
GOVFRNMENT OF INDIA 

all sons of Sh , Lal Chand Malhotra , 
residents of 1255, Subhash Road , 
Gondli Nagar , Shahdara , Delhi. 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 


OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE - II, 
4- A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NEW DELHI 


New Delhi, the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respcotivo persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. IAC / Acq . 11 / 365 / 1041 / 75 -76 . -- Whercas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to the said Act) , have 
reason to believe that the immovable property having a fair 
market value excecding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No , 89 ( 122-39, Plot No. 34 ) 
situated at Shanker Nagar, Shahdara , Delhi 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Delhi on June, 1975 
for an apparent consideration which is less . 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of tho pro 
perty as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agroed to bet 
wcon the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and 


Single storyed house constructed on a plot of land 
measuring 120 sq . yds situated at House No . 89 ( 122- 39 
plo : No, 34 ) Shanker Nagar, Near Azad Nagar , Shahdara. 
Delhi , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act. or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


S . N . L . AGARWALA 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range-II, Delhi /New Delhi 


Now therefore , in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
« foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , damely : 
25 - 4760 [ / 75 


Dato : 4 -2 - 1976 
Şeal : 


- 


- -- 


- 


- - 
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( 1 ) Shri Pritam Singh Lamba y /o 

S . Suader Singh , 
r /o F - 9 / 5 , Model Town, Delhi- y self and General 

power of attorney of Smt. Sneh Lata w /o 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

Sh. Rajinder Singh . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Naresh Kumar Jain s / o 

Shri Parkash Chand Jain , 
now rlo B - 3 / 8 , Model Town , Delhi, 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- I ), 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FI OOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Rel . No. IAC / Acq . II /2195A , 1042 / 75 -76 . - -Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have l celson to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . B -3 / 8 situated at Model Town , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the 
Registiation Act , 1908 (16 of 1908) in the office of the Regis 
tering Officer at Delhi in June , 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property a , aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by morc than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


FXPLANATION : — The terms and expressions used bercin ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter , 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


2 } storcyed houxo constructed over a land measuring 
82. 2 sq. yds, situated at plot No. 8 , Block B - 3 . ( B - 3 / 8 ), 
Model Town , Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


S. N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- lax, 

Acquisition Range -II , Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceçdiogs for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gaid Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 4 . 2 - 1976 
Scal : 
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FORM ITNS — 


( 1 ) Shri Kundan Lal Sehgal slo 

Late Rai Bahadur L . Chaman Lal Sehgal 
i / o 6 / 18 , East Patel Nagur, 
New Delhi. 

( Transferol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shui Jagdishwai Lal Sehgal s /0 

Shri Kundan Lul Sehgal 
1 / 0 6 / 18 , Fast Patel Nagar , 
New Delhi. 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX, 

ACQUISITION RANGE - II, 
4-A / 14, ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DFLHI 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


New Delhi, the 4th Februuny 1976 


( a ) by „ ny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person intciesied in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1AC / Ac4 . 11/ 2017 / 1043 / 75- 76 . -- Whereas, 1, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-lax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
all the said Act) , have icason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
1 / 4th share of 6 / 18 
situated at Eust Patel Nagar, New Delhi 
(und more fully described in the Schedulc 
annexed hereto ) , has been liansferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of thc 
Registering Oflicer at Delhi in June , 1975 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid properly and I 
b .ive rcason to believe that the fair marhet valuc of tho pio 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefoi 
by more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for sucb transfer as agreed to bct 
ween the parties has not been truly stated in the sail instrui 
ment of transfer with the object of : -- - 


EXPLINITION : 


The loints and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sane meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


1 / 41h shwe ol a single storcyed house constructed on a 
plot of land measuring 200 sq . yds bcaring plot No. 18 
Bloch 6 Fast Patel Nagar, New Delhi and bonded 15 
under : - - - 

Noith : Road 
South : Servicc lane 
East : House No . 6 - E / 19 
West : House No . 6 - E / 17 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the trapsforce for 
thc purposes of the Indian Income tax, Act, 1922 
( 11 of 1923 ) or the sail Act on the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . N . L , AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-u. x , 

Acquisition Range - II , Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pusuance of Section 2690 of the 
Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of 
The aforesaid property hy the issue of this Notice under 
sub-section ( 1 ) of Section 2690 ot the wind Act lo the 
following poisons, namely : 


f- 2 - 1976 


1 ) ,ite , 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) I, Shri Pratap Singh s / o L . Raghubir Singh Jain , 

2 . Sh . Ashok Pratap Singh s /o Sh . Pratap Singh , 

T / o 3 Maharani Bagh , N . Delhi through their 

attorney Major General Virendra Singh ( Retd . ) 
3 . Major General Virendra Singh (Retd . ) 

S / O L . Raghubir Singh Jain , 
I / O R . B . Building, Kashmere Gate , 
Delhi. 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE- II. 
4- A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( 2 ) 1. Sh . Chander Prakash s / o Shri Tika Ram , 

r / o 1138 , Prem Gali, Kashmere Gate , 

Delhi. 
2. Sh . Kishan Kumar s / o Shri Mewa Ram , 

r / o 820 , Chota Bazar, Kashmmere Gate , 

Delhi, 
3 . Shri Mahesh Chander s /o Shri Dishamber Daya , 

rlo 1416 Chabi Ganj, Kashmere Gate , 
Delhi, 

( Transferce ) 


New Delhi, the 4th February 1976 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
niay be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 

of this notice in the Official Gazette or u 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Ref. No. IAC /Acg . 11/ 2104 / 1044 / 75- 76 . — Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroin 
after referred to as the said Act ) have reason 
to belicve that the immovable property, having a fais market 
valus exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 1288 ( Pvt. No, 1288 - B ) 
situated at Bara Bazar, Kashmore Gate , Delhi 
(and more fully described 
in the Schedule aonexed horelo ), has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
tho Registering Officer at Delhi in Juno , 1975 
Delhi in June , 1975 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceçds the apparent consideration therofor by 
more thau fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties bus not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette , 


said 
the 
the 


EXPLANATION :- - The terms and expressiony used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitaling the reduction or evasion of the liablilty 

of the transferot to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the trans 
feror ; and /or 


Plot of land measuring 1541 sq. yds , bearing No. 1288 
and private No . 1288B , Kashmere Gate , Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomc-lax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said 
Act , or the Wealth -lax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


S. N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rangc- II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of 
aforesan property by the issue of this notico under pub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons , namely : 


Date : 4 -2 - 1976 
Seal : 
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( 1 ) L. Shri Dhaam Paul Chowdhry 3 / 0 

Ch , Ghanshyam Dass, 
2 Sh . Hakim Rai s / o Sh . Hem Raj, 

1 / 0 9 / 16 - A , Vijay Nagar , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Delhi, 

( Transfejor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) I, Sint. Kaushalya Devi w / o Sb . Pat Ram Gaig , 

2 . Smt. Usha Gupta w /o Shri Roop Chand, 
both 1 / 0 2 / 29 , Roop Nagar, Delhi. 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE-JI, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
my be made in writing to the undersigned -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the seivice of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


New Delhi, the 4th liebruary 1976 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . IAC / Acq . 11 /2081 / 1045 / 75 - 76 — Whereas, 1, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable pioperty having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
B 23 , situated at Tagore Road , Adarsh Nagar, Delhi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been uansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi in Junc , 1975 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market valuc of the aforcsaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deralion and that the consideration for such transferas 
« giced to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - [he terms and expressions used herein as 

ale defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of liability of 

the transfeior to pay tax under the said Act, in 
respect of any inwone arising from the transfer ; 
and / or 


Plot of land measuring 238 44 . yds , situated at No . B - 23 
Adarsh Nagar , Tagore Road , Delhi and bounded as 
under : 

East : Plot No. 25 
West : Plot No. 21 
North : Passage 15 ſt. 
Souh . Tagore Road . 


(0 ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the trans 
ſerce for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the said Act or the 
Wealth -tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . N , L, AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub-Section (1 ) of Section 269D of the said Act to the 
following persons namely : 


Dale ; 4-2-1976 
Scal : 
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FORM ITNS_ _ 


( 1 ) Shri Rajinder Singh r / o Shri Jagir Singh , . 
[ /09 N . W . A . Punjabi Bagh, New Delhi, 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Bhatia & Co . Ltd . 

B - 2 / 8 , Model Town Delli through 
Shri Rum Chand Bhatla 


its 


Director 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


( 3 ) M / s Blue Linç Finance ( P ) Ltd ., 
8380 / 7 , Roshan Ara Road , Delhi-7 . 

(Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECUNG ASSISTANT CUMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE -II, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 4th Febuary 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
Notico in the Oficial Gazetto or i porlod of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persoas, whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette ; 


said 
the 
the 


Ref. No. AC / Acq. 11/2127 / 1046 / 75 - 76 .--- Whereas , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter icferred to as the said Act ), have reason to 
believe that the immovable property having a fair market 
Vallue exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
1 / 51h share in F . F . of XII /8380/ 7 
situated at Roshan Arit Road , Delhi- 7 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi in Junc, 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


E \ PJ INATION :- - The terms and cxpression used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moanlog as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the saiú Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


1 / 5th individcut share of portion in first floor of property 
No , 838017. Ward No. XII, situated in Roshan Ari Road , 
Delhi- 7 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
beco or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957); 


S . N . L . AGARWAL A 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate procecdings for the acquisiton of the 
aforesaid prorcity by the issue of this potice under sub - section 

( 1 ) of Section 269D of the said Aci, to the following pal 
8011 , namely : - - 


4 - 2- 1976 


Dule 
Soal . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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( 1 ) Shri Raghbir Singh s / o Shri Wazir Singh , 

1 / 0 9 N . W . A . Punjabi Bagh , New Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transſeior ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDJA 


( 2 ) M / s Bhatla & Co , Ltd 

B -2 / 8 , Model Town, Delhi through 
Shri Ram Chand Bhatia . 


its 


Director 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE-LI , 
4 -A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( 3 ) M / S Blue Line Finance ( P ) Ltd . 
8380 / 7 , Roshan Ara Road , Delhi-7 . 

( Person in occupation of the property ) 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigoed - - 


New Delhi, the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref. No . JAC /Acq . 11 / 2128 / 1047 / 75-76 — Whcieas, 1 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafici icferred to 
as the said Acl ), have icason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 1 / Sth in F . F . of XII / 8380 / 7 
situated at Roshan Ara Roud, Delhi-7 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
alt Delhi in June, 1975 for an apparent 
conndcration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration on such transfer as agrecd to 
between the parties has not been truly stated in the instrui 
ment of transfer with the object of : 


( b ) hy any other person interested in the 

innovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


EXILANATION : - - The terms and exprossions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


1 / 5th undivided share of portion in first floor of property 
No. 8380 / 7 Ward No. XII, situated in Roshan Ara Road . 
Delhi- 7 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act. 
in respect of any income arising from the Transfer ; 
and /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
ibe purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -lax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . N . L . AGARWALA 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commisoisner of Income-lux , 

Acquisition Range - II, Delhi/New Delhi. 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act . I hereby in tiate proceedings for the acquisition of the 
oforesaid property by the issue of this notice vader sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 4-2- 1976 
Sent : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Mohinder Singh $ / 0 Shri Jagir Slagh , 
1 /09NWA Bagh New Delhi 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

FAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / Bhattar & Co 1, 10 

B 2 / 8 , Model Town , Delhi through its director 
Shri Rum Chand Bathla 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 
( 7 ) M Blue Line Finance ( P ) Ltd 
83007 Roshanan Road Delhi-7 

[Persons in occupation of the property ] 


OFFICE ON THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX, 

ACQUISITION RANGE- II 
4 A / 14 ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


New Delhi the 4th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever perod expires later , 


( b ) by any other person interested in the sald Immov , 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice 11 the Official Gazette 


Res No 1AC / Acq II / 2129 / 1048 / 75- 76 _ Whereas I 
SN L AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25000 / 
and bearing No 
1 / 5 shure in FI of XIT / 8380 / 7 
situated at Rouhan Ara Roud , Delhi-7 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Delhi in June 1976 
for an apparent consideration which is 
less than the far market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent considoration and that the con 
Sidration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly atated in the said instrument of transfer 
with the object of 


EXPLANATION 


– The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULD 


(a ) facilitating the reduction Or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


1 / 5th undivided share of poition in first floor of property 
No 8380 / 7 Ward No XII situated in Roghan Ara Road, 
Delhi 7 


( h ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax, Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 


S . N L . AGARWALA 

Competent Authority 
Inspecting Asset Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range -II Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the s ud 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
alocsaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the sand Act to the following persons 
namely 


Dite 


4 . 2 . 1976 


cal 
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FORM ITNS- 


- 


( 1) Shri Jaswant Singh r / o Shri Wazir Singh , 

1 / 0 9 N . W . A . Punjabi Bagh , New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / s Bhatia & Co . Ltd . 

B - 2 / 8 , Model Town , Delhi through its director 
Shri Ram Chand Bathla . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) M / s. Blue Line Finance ( P ) Ltd . 

8380 / 7 , Roshanara Road , Delhi- 7 . 


Objections, il any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE-II, 
44 / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 4th February 1976 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Cazette , 


Ref . No . TAC / Acq . II / 2130 / 1049 / 75 -76 . — Wherens, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomic -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the suid Act ) 

have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value excecding Rs. 25,000 /- and bearing No . 
1 / 5 shaic in F . F . of XII / 8380 / 7 
situateci at Roshan Ara Road , Delhi- 7 
Cand more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the officc of the Registering Ollicer at 
Delbi in Junc , 1976 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fail market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more han fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
hetween the parties has not been truly stated in th said 
Instrument of transfer with the object of : - - 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the suid Act, 
shall have the same meaning as given in 
that chapter , 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabjlity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
Tespect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


1 / 5th undivided share of portion in first floor of property 
No. 8380 / 7 Wad No. XII situnted in Roshan Ara Roud , 
Delhi- 7 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tux Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) , 


S . N . L . AGARWALA 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range -II, Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub -rec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
26476G1, 75 


Date : 4 - 1- 1976 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sampuran Singh S / o 

Shri Wazir Singh , 
1 / 0 9 N . W . A . Punjabi Bagh , New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) M /5 Bhalla & Co. Ltd . 

B -2 / 8, Model Town, Delhi through its director 
Shri Ram Chand Bathla , 

( Transforec ) 
( 3 ) M / y . Blue Linc Finance ( P ) Ltd . 
8380) / 7 , Roshanaru Road , Delh1-7 . 

[Persons in occupation of the property ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE-II , 
4- A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


New Delhi, the 4th February 1976 


( b ) by any other person interested in the said jmmovable 

property , within 45 days from the date of thc publl 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Said Act. shall have the same mean 
ing as given in that Chapter, 


Ref . No. IAC / Acq . II / 2131 / 1050 / 75 -76 , — Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (here 
inafter referred to as thc Said Act ), bave reason to belicve 
ibat the immovablc property having a falr market value 
excecding Rs. 25 , 000 / - and bcaring No . 
1 / 5 share in F . F . of XIT / 8380 / 7 
utuated at Roshan Ara Road, Delbi-7 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been tiansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registeripg Officer at 
Delhi in June 1975 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market valuo of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
thc property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrumçnt of transfer with tho object of : 


THE SCHEDULE 


1 / 5th undivided share of portion in first voor of property 
No. 8380 / 7 Ward No . XII situated in Roghan Ara Roal, 
Delhi- 7 . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the Said 
Act, in respect of any incomo arising from the trans 
fer ; and / or 


(b ) facllitating the conccalment of any income or 

any moneys or other ossets which have not 
boon or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Said Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


S . N L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -II, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the Said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act, to the following 
porsons, namely : 


Date : 4 - 2 - 1976 
Seal : 


- 


- 


S 
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FORM ITNS- - 

( 1 ) Shri Ishwar Dass » / o Sh . Hurdapy Dass , 
10 C - 14 , Model Town , Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Awtur Singh Chadha slo 

Shri Abnashi Singh Chahda 
1 / 0 B - 4 , Model Town, Delhi. 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE- II, 
4 A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said im 

movablc property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


New Delhi, the 4th February 1976 
Rel. No . IAC /Acq . J1 / 2177 / 1057 / 75 -76 . - -Whercas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Incoine-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Axt ), have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
1 / 41h share of Plot No . 47 Road No . 77 
situated at Punjabi Bugh , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annex 
ed hereto ) , has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi in June , 1975 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thcrcfor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trans 
fer as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION ; - The terms and expressiong used herein as are 

deſincd in Chapter XXA of the said Act 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Undivided 1 /4th share in plot of land No . 47 on Road 
No . 77 meniring 550 sq . yds ( total measuring 2200 sq . 
yds ) situated in the colony known as Punjabi Hagh , 
New Delhi. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not beon or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


S . N . L . AGARWALA 


Compctent Authority , 


Inspecting Assistant Commissioner of Inconic - Tax , 

Acquisition Range-II, Delhi/ New Delhi. 


Now , therefore, in nursuance of section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 4- 2 - 1976 
Sea ! : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ishwar Dass s / o Sh . Harnam Dass, 
C -14 , Model Town , Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D41) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Awtar Singh Chahha s / o 

Shri Abnashi Singh Chahdha, 
1 / 0 75 - 4, Model Town, Delhi, 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


said 


pro 


Objections, if any, to the acquisition of the 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE-II, 
4 - 1 / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


New Delhi, the 4th February 1976 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


Ref . No . JAC /Acq . 11 /2178 /75- 76 / 1058 . – Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the inimovable 
property , having a fair marktt valuc exceeding Rs. 25, 000 / 
and bcaring No . 
1 / 41h share of Plot No . 47 Road No . 77 
situated at Punjabi Bagh , New Delhi 
( and more fully described in 
the schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Delhi in June , 1975 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid cxceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agrced to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object ofm 


EXPLANATION ;- The terms and expressiony used hcicin as 

are defined in Chapter XXA of the Said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Said Act in respect of any incomo arising from the 
transfer; and / or 


Undivided 1 / 4th share in plot of land No. 47 on Road 
No . 77 measuring 550 sq . yds ( total mcasuring 2200 sq . 
yds ) situated in the colony known as Punjabi Dagh , 
New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other asgets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the "Said Act 
or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Range-II , Delhi/ New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the Said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho 18gue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act to the following 
persons, namely - - - 


Date : 4- 2 - 1976 


Seal : 
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FORM ITNS 


- - - 


( 1 ) Chi Ishwar Days y / o Sh . Harnain Dass, 
LO C - 14 , Model Town , Delhi, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Mittar Pal Singh Chahda s / o 

Shri Abpashi Singh Chahda, 
1 / 0 B - 4, Model Town, Delhi, 


( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE-II, 
4 -A / 14, ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforçsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from the 
Service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later , 


AT 


New Delhi, the 4th February 1976 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq . 11 /2185 / 1059 /75-76 .- - Wheicus, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax , Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
It s the sad Act ) huve reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bcanng No. 1 / 4th share of Plot No . 47 , Road No . 77 
situated at l unjubi Bagh , New Delhi 
(and more fully described in thc Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the otllcc of thç 
Registering Officer at 
Delhi in June 1975 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aloresaid property and I have 
reason to bclicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fiftçen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agrced 
to between the parties has not been truly stated in the sald 
instiument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

as aje definned in Chapter XXA of the 
Said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lia 

bility of the transferoi to pay tax under the said 
Act in respect of any income alising from the trans 
fer; and / or 


Undivided 1 / 4th share in plot of land No. 47 on Road 
No . 77 nensuring 550 sq yds ( total measuring 2200 sy , 
yds.) situated in the colony known as Punjabi Bagh , 
New Delhi. 


(b ) 


facilitating the concealment of any income of 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferea for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . N . 1., AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II , Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
Said Act, I hereby joilalc roceedlings for the acquisition 
of the aforesaid properly by the issue of this notico 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act 
to the following persons, namely : 


Date : 4 - 23 - 1976 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ishwar Dass y/ o Sh . Harnam Dass , 
C -14, Model Town, Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shii Mittar Pal Singh s / o 

Shri Abrashi Singh Chahda. 
1 / 0 D - 4 , Model Town, Delhi, 


( Transferec) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE -LI, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in th : Omciel Garcite or a period of 30 dnys from 
the service of notice on the respective persons wbich 
ever period expires later; 


New Delhi, thc 4th February 1976 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property, within 45 days from the 
dute of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


EXPLANATION : 


Ref . No . IAC / Acq . II / 2186 / 1062 / 75- 76 . — Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe 
that the inmovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
1 / 4th share of Plot No. 47 Road No. 77 
situated at Punjabi Bugh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule angexed 
hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer at 
Delhi in June 1975 
for an apparent considcration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
fitteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of 


The terms and expressions used herein as are 
dclined in Chaptcr , XXA of the said Act, 

shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Undivided 1 /4th share in plot of land No . 47 on Road 
No . 77 measuring 550 sq . yds ( total mcasuring 2200 sq , 
yds. ) situated in thc colony known ELS Punjabi Bagh , 
New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1972 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) . 


$. N . L . AGARWALA 

Competent Authority 
[ uspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- II, Delhi/ New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act, to the following 
persons, Qumely :--- 


Date : 4 -2 - 1976 


Seal : 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


PART III - SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 28 , 1976 (PHALGUNA 9 , 1897 ) 

1899 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

- - - - - - - - - - - 
FORM ITNS - - - - - 

( 1 ) Smt, Vidya Vati Bali w / o Shri Sohan Lal Bali, 

1 / 0 20- B / 1 Desh Bandu Gupta Road , 
New Delhi, 

( Transfcror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2) Shri Malik Singh s/ o S . Ganda Singh , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

1 / 0 0 -29, Vijay Nagar , 
New Delhi, 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE -II, 
4 -A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of Dotice on the respective persons , 
whichewr period etilic later : 


New Delhi, the 4th February 1976 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of thc Said 
Act, shall have the same meaning us given 
in that Chapter . 


Ref . No . IAC / Acq . 11 /2135 / 1052 / 75 -76 . - Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of thc Incomc-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter re 
ferred to as the Said Act ), have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
cxcceding Rs . 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 10 Road No. 52 ( 52 / 10 - B ) 
situated at Punjabi Bagh , New Delhi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rçgistering Officer at 
Delbi in June, 1975 
tor an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to belicve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho # pparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
Parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the ohject of- - 


THE SCHEDULE 


(H ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
And / or 


Plot of land measuring 210 .94 sq . yds bearing portion 
of plot No. 10 Road No, 52 marked 52 / 10 - B situated in 
Residential colony known as Punjabi Bagh , New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the " Said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


sed by the trace 1922 (1195 


S . N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acqujsition Rang. -II, Delhi/ New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the Said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 4 -2 - 1975 

Seal : 


-- - - 


- 


- - -- - - = = 


= - = - - - - - 
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FORM ITNS - - - - 

( 1 ) Shii Sohan Lal Bali slo 

Shri Ganga Ram Bali, 
T / o 20 - B / 1 , Desh Pandhu Gupta Road , 

New Delhi, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transforor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Malik Singh 

s / o Shri Ganda Singh , 
1 / 0 G -29, Vijay Nagar , Delhi- 9 . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE - II , 
4 -A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( 3 ) As at S . No. 2 above and tenant (s ). if any . 

[Person in occupation of the property ). 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ]. 


New Delhi, the 4th February 1976 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichover period cxpircs lator; 


Ref. No. IAC / Acq . IT / 2136 / 1053 / 75 -76 . — Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under section 
• 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter 
referred to as the suid Act"), have reason to 
believe that the immovable property having a fair market 
valuc excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 10 Road No. 52 ( 52 / 10 - A ) 
situated at Punjabi Bagh , New Delhi 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Delhi in June 1975, 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
ther for by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transter with the object of --- 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Omcial 
Gazette . 


FXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

As are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samc meuning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

llabillty of the transferor to pay tax under the 
said Act, in respect of any income arising from 
the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of lund measuring 210 , 94 sq . yds. bearing portion 
of plot No . 10 Road No. 52 marked 52 / 10 - A , situated in 
residential colony known as Punjabi Bagh , New Delhi, 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not been ur 
which ought to be disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


S. N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range - II, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the followine 
perso .19 , namely - - 


Date : 4 -2 - 1976 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Dr. Rajinder Kumar Bali 

S /o Dr. Sohan Lal Bali, 
To 20 - B / 1, Desh Bandhu Gupta Road , 
New Delhi, 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2) Shri Malik Singh 

S / o Shri Ganda Singh , 
i / o G -29, Vijay Nagar, Delhi-9 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transforee ) 


pro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 

ACQUISITION RANGE- II, 
4 -A / 14 , ASAF ALI ROAD , IRD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxpires later; 


New Delhi the 4th Febiuary 1976 


( b ) by any other person intercsted in the said immovable 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rel No . IAC /Acq . 11 /2137 / 1054 / 75 -76 . — Whereas, I, 
S . N . I . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred ta 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No 10 Rond No . 52 ( 52 / 10 - E ) 
situated at Punjabi Bagh , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed here 
10 ), has been transferred under 
the Registiation Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer at 
Delhi in June 1975 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Land measuring 210 . 94 sq . yds boaring plot No. 10 on 
Road No . $ 2 marked 52 / 10 - E in the residential colony 
known as Punjabi Bagh , New Delhi, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Ind an Income tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ); 


S. N . L . AGARWALA 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range-II, Delhi/ New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
( 1 ) of Section 269D of the sail Act, to the following per 
song , namely : 
27 – 476G1/ 75 


Date : 4 - 2 - 1976 


Seal : 


= 
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FORM ITNS 

O Dr. Rajinder Kumar Bali 

s / o Dr. Sohan Lal Bali, 
r / o 20 - B / 1, Desh Bandhu Gupta Road , 

New Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shri Malik Singh s / o S . Ganda Singh , 
c / o G -29 , Vijay Nagar, Delhi. 

( Transforee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : -- 


proporty 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE - II , 
4- A / 14 , ASAP ALI ROAD , 3RD FLOOR, 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expiros later ; 


New Delhi, the 4th February 1976 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No . IAC / Acq . II / 2138 / 1055 / 75-76 , - Whereas , I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing 
Plot No. 10 Road No. 52 (52 / 10 - D ) 
situated at Punjabi Bagh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi in June 1975 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said iostrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXI of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Acl, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


Plot of land measuring 210 . 94 sq . yds, bearing portion 
of plot No. 10 , Road No . 52 marked 52 / 10 - D situated in 
residential colony known as Punjabi Bagh , New Delbi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Weath - lax Act, 1957 
(27 of 1957); 


. S. N L . AGARWALA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- section 
( 1) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sony, namely : 


Date : 4 - 2 - 1976 


Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shui Niranjan Dev Balı, 

so Dr Sohan Lal Bali, 

ilo 20 - B / 1, Desh Bandhu Gupta Road , 
New Delhi 

( Transferor ) 


NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Malik Singh y / o S Ganda Singh , 
1 / 0 G - 29 , Vijay Nagar , Delhi 

( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECIJNG ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE II , 
4 -A / 14, ASAT AL ROAD), 3RD FLOOR. 

NEW DELHI 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
my be made in writing to the undersigned 


New Delhi, the 4th Febiuary 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
evei period cxpires later , 


( 1) ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No IAC / ALT 11 / 2139 / 1056 / 75 -76 - Where is, I, 
SNL AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax, Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the Said Act ) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair murket value exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing 
Plot No 10 Road No 52 ( 52 / 10 - C ) 
Punjabi Bugh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Delhi in Junç 1975 , 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket valuc of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said axceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties bas not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - - 


EXPLANATION -- the teims and expressions used herein as 

ATC defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) 


facilitating the reduction or cvasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of in any income arising 
from the transfer; and / or 


Plot of land mčasuring 210 94 sq yds beaning portion 
of plot No 10 Road No 52 marked 52 / 10 - C situated in 
resıçlential colony known as Punjabi Bagh , New Delhi 


(b ) facilitating the concealment of any income on 

any moneys or other discts which havc not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act of the Wealth -lax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) 


S . N L AGARWALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-li , Delbi /New Delhi 


Now therefore in pursuance of Section 269C of the sud 
Act. I hereby initialc proceedings for the acquisition of the 
atorcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
peisons, namely . - 


4-2 - 1976 


Date 
Seal , 


P . 

IN 
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( 1 ) Shri Ram Lubhaya s / o Shri Salig Ram , 

c / o 1871, Gali Khiali Ram , Mohalla Juli, 
Bazar Sita Ram , Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Arjun Lal and Shri Gulab Rai 

sons of Shri Nihal Chand , 

r /0 3354 , Jatwara Street , Subhash Marg , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Darya Ganj, Delhi. 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II , 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

muy be made in writing to the undersigned 
4 -A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 
NEW DELHI 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
New Delhi, the 4th February 1976 

notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 

persons, whichever period cxpires later ; 
Ref. No. (AC /Acq . II / 2108 / 1051 /75-76 . — Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter roferred 

(b ) by any other person interested in the said impov . 
to as the said Act ) have reason to believe 

able property within 45 days from the date of the 
that the Irnmovable property , having a fair market value 

publicution of this notice in the Official Gazette , 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 19 - D Kothi No. 23 Ward No. 11 
Darya Ganj, Ansari Road , Delhi 
( and more fully described in 

EXPLANATION : - The terms and expresslong used bercin as are 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred under the 

defined in Chapter XXA of the said Act shall 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Rc 

have the same meaning as given in that 
gistering Officer at 

Chapter 
Delhi in June 1975 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such tragsfor AS 
agrood to botwcon the parties has not been truly stated in 

THE SCHEDULE 
the said instrument of transfer with the objoct of : 

Southern portion of plot of land No. 19 - B , situated in 
Kothi No. 23 Ward 11. Ansari Road , Darya Ganj, Delhi 

measuring 100 sq . yds . out of total plot admeasuring 221 . 2 
(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 

sq yds. And bounded as under : 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 

East ; Road 20 ft. wide. 
respect of any income arising from the transfer ; 

West : Others property . 
and / or 

North : 2 wide land and then others property . 
South : Others property . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

sponeys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforoc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S. N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persoas, ARICIY 


Date : 4 - 2 - 1976 
Scal : 
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( 1 ) 1 Shri Subhash Chandia Gupta 

s / o late L Bal Kshan Dass Polwale 
2 Smt Savitri Devi 

w /ol Bal Kishan Dass , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

VODS halındı Colony 
INCOME- TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Ring Road , 
New Delhi- 110014 

( Transferol ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 2 ) 1 Shu Shiam Manohai Agarwal 

S /o Sh Tagat Narain Agarwal, 
2 Mrs Rama Agaiwal w / o 

Sh Shiam Marohai Agarwal, and 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

3 Sh Mani Kunt Agu wal, 
SIONER OF INCOME TAX , 

S / o Sh Shiam Manohar Agarwal 

1 / 0 12 U / A Jawahai Nagai Delhi 7 
ACQUISITION RANGE - II , 

( Transferee ) 
4-A /14, ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , NEW DELHI 

( 3 ) List of tenants in proputy No 12 UA , Jawahar 
Nagar, Delhi 

Flat No 

1 Dr M C Mukherjee Ground floor 
New Delhi the 4th February 1976 

2 Sh D D Bhardwaj, Ground floor 
3 Sh Haibans Lal Vi T floor 

4 Smt Mela Devi, First floor 
Ref No TAC /Acq 11/ 2173 / 1060 /75- 76 _ Whereas 1, 

5 Sh A L Wahı Dewan first floor 
SNL AGARWALA , 

6 Miss Kishna Kipooi first floor 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

7 Sh S K Bhatid 2nd flooi 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to 

8 Sh S R Rabbar , 2nd floor 
as the said Act ), have reason to believe 

9 Smt Sarita Agarwal 2nd floor 
that the immovable property , having a fair market value 

10 Smit Bhagwatı Kapıla , 2nd floor 
exceeding Rs 25 ,000 / and bearing 

11 Legal heirs of Shu s P Patni 
1 / 2 share of 12 UA 

ground floor 

1 & 2 
situated at Jawahar Nagai , Delhi 

Objeclionth if any to the acquisition of the said property 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

may be made in writing to the undersigned - 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ot 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi in June 1975 
for un apparent consideration which is less than the fair 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

45 days from the date of publication of this notico 
believe that the fair market value of the property as atoresaid 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
cxcceds the apparent consideration therefor by more than 

the service of notice on the respective persons which 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 

ever period cxpiles later, 
consideration for such transfer as agreed to between the 

(1)) by any other person interested in the said 
parties has not been truly stated in the said instrument of 

immovable 
transfer with the object of - 

property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabuity 

of the transfeioi to pay lax (inder the said Act in 
respect of any income arising from the transfer 
And /or 


EXPLANATION - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act shall have the same mean 
ing as given in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) , 


1 / 2 share of a 3 storeyed constructed house on a fice 
hold plot of land measuring 611 sq yds bearing plot 
No 12 in Block UA Tawahur Nagar, Delhi 


$ N . L AGARWALA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissionei of Income tax , 

Acquisition Range -I), Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the suid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 19sue of this notice under sub sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
periods namely : 


4 - 2 - 1976 


Date 
Seal . 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE - 11, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( 1 ) Shri Subhash Chandra 

S / o Late L . Dal Kishan Dass Potewala , 
r / o D - 5 , Kalindi Colony , Ring Road , 
Nagar , Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) 1. Shri Ashok Agarwal s / o Mr. S . M . Agarwal. 

2 . Sh . Subhash Agarwal s / o Shri S . M . Agarwal, 
r / o 12 -U1A , Jawahar Nagar, Delhi- 7. 

( Transferee ) 
(3 ) List of _ tenants in properly No . 12 UA , Jawahar 
Nagar, Delhi. 

Flat No. 
1. Dr. M . C . Mukherjce , Ground floor 
2 . Sh. D . D . Bhardwaj, Ground floor 
3 . Sh . Harbans Lal Vij first floor 
4 , Smt. Mela Devi, First floor 
5 . Sh . A . L . Wuhi Dewan , First floor 
6 , Miss Krishna Kapoor, First floor 
7 . Sh . S . K . Bhatia , 2nd floor 
8 . Sh . S . R . Babbar , 2nd floor 
9 . Smt. Sarita Agarwal, 2nd floor 
10 . Sint, Bhagwati Kapila , 2nd floor 
11. Lcgal heirs of Shri S . P . Patni, 
Ground floor 

1 & 2 


Sovana 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Tildy be made in writing to the undersigned :- - 


New Delhi, the 4th February 1976 
Ref. No. AC /Acq . 11 / 2230 / 1061/ 75 -76 . - Whereas, I, 
S . N . L , AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lncome-tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hcrcinafter refculed to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property, havin : a fair market valuc cxcccding Rs. 25,000/ 
2014 bearing 12 share of 12 -UA 
situated at Jawahar Nagar , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 (16 1908 ) in the Officc of the Registering Officer at 
Delhi in June 1975 . 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that tbc fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
Jeration therefor by more than fifteon per cent of such 
appatent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPANATION : - The terms and expressions used herein an 

arc defined in Chapter XXA of thc said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arisiug from 
the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


h have iransferce , for 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


ch ought toher assets whicf any i 


1 /2 share of a 3 storeyed constructed house on a frco 
hold plot of land mcasuing 361.1 54 . yds , bearing plot 
No. 12 in Block UA , Jawahar Nagar , Delhi, 


No. 


S . N . L , AGARWALA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of locomne -tax , 

Acquisition Range-II , Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heioby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Dule : 4 -2-1976 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Vanto Bai w / o Shri Jai Kishan Das Chopra, 

r / o 725, Phatak Dhobian , Farash Khana , 
Delhi, 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Miraj-ud -din s / o Siraj-ud - din , 

r / o 725 Phatak Dhobian , Farash Khana , 
Delhi. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 

ACQUISITION RANGE - II, 
4 -A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


New Delhi , the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpirca lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. IAÇ / Acq. 11/ 2079 / 1063 / 75 -76 . — Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961 ) 
(hercinafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Southern half portion of 725 
situated at Phatak Dhobian , Farash Khana , Delhi 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of Registering Officer at 
Delhi in June 1975 , 
7 - 5 - 1975 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
valuo of the property as aforesaid exceds the apparent 
consideration therefor by moro than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties las not 
been truly stated in the said instrument of transfor with the 
object of :-- 


EXPLANA SION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act. 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


Southern half portion of property No . 725 Phatak 
Dhobian , Farash Khana , Delhi constructed on a plot of land 
measuring 50 sq. yds , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indain Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ); 


S. N . L , AGARWALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commiss .oner of Income-tex , 

Acquisition Range- II, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate pro - cedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section 1) of Section 2691) of the said Act, to the following 
persons , 


Date : 4 - 2 - 1976 
Seal : 


1908 
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( 1 ) Sml. Vanto Bai w /o Shri Jai Kishan Das Chopra , 

rlo 725, Phatak Dhobian, Farash Khana , 
Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2690 (1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Mohamad Ahmad 

s / o Maulvi Mohamad , 
I / O House No. 934 , Gali Chhab Shirin , 
Harash Khana , Delhi, 

( Transferoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 

ACQUISITION RANGE -11, 
4 - A / 14 , ASAF ALL ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


(a) by any from the date of publication 30 days from 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 4th February 1976 


( h ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . TAC / Acq 11 / 2080 , 1064 / 73 - 76 - - Wheacs 
S. N . L . AGARWAI A , 
being the Competent Authority undei Sction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bessing No . 
725 Phatak Dhobian , ( 1 / 2 share ) 
situated at Frash Khan , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Delhi in June 1975 , 
toi an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid piopcity and I have reason to 
Walieve that the fair market value of the property as aforesaid 
ciceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object OL : - - 


I XPLANATION : - The terms and expressions used herein a9 

ase defined in Chapter XXA of the said 
Aci, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( d ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transiero lo pay tax under the said Act , 
in icspect of any income arising from thc transfer; 
and / or 


11 storeyed house constructed on a plot of land measur 
ing 50 sq . yds, situated at 725 Phatak Dhobian Farash 
Khana , Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

muner or other a sely which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or The Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . N . L . AGARWALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- II , Delhi /New Dolhi. 


Now , theicfore in pursuance Section 269 of the saiel 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pioncity by the issue of this nutice under sub -section 
( 1 ) of Nuction 269D of the Wild Act, to the following pei 
sons, namely , 


Dale . 4-2 - 1976 
Seal 


D 


- 


- 


- 


- 
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FORM ITNS 

( 1) Shri Bhagwan Dass s / 0 

Shri Wazir Chand 1 /0 11 / 914 Kucha Kabar Attar, 

Chandni Chowk, Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Piara Lal Dawar . 

S / o Sohnu Mal Dawar 
I /O II / 914 , Kucha Kabar Attar , 
Chandni Chowk , Delhi. 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE -II 
4 - 1 / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


New Delhi, the 4th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo portons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from tho date of them 
publication of this notice in the Omiclal Gazotto . 


Ref. No. IAC / Acq . 11 /2243 /75-76 / 1065 . — Whereas, I, 
S , N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961), ( hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No . Ground floor of 
914 / II situated at Kucha Kabal Altar, Ch . Chowk, Delhi 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Rogistering Officer at 
Delhi in June 1975 , 
for an apparcot consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between tho parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein 48 aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the game meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


Ground floor of the entire property No. 11/914 construct 
ed on a plot of land measuring 69 84 . yds situated at Kucha 
Kabal Attar , Chandni Chowt , Delhi and bounded 19 
upder : 

North : Property No. 11 / 915 
South : Property No, II /913 
East : Passage 
Wost : Property No . II /780 , 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneyo or other aucts which havo not beon or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth Tax Act. 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


S . N . I AGARWALA , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commisisoner of Income-tax , 

Acquisition Range- II, Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
por ons. samoly : 

28 – 476GI/75 


Date : 4 - 2 - 1976 
Seal : 


1910 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 28 , 1976 (PHALGUNA 9, 1897 ) (PART III- Sec . I 

- - - - 
FORM ITNS - - 

( 1 ) Shri Rum Parkash Kapoor 

S / o Shi Ram Saran Kapooi , 
H - 20 Hudson Lincs, KW Delhi through special 
attorncy Sh . Ram Lal Kapoor, 
r /o 8A South Park Avenue , Sector - 9 . 
Bhilai (MP) 

( Trausſeror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Harish Kumar, 

$ / o Shri Amar Nath , 
GOVERNMENT OF INDIA 

1 / 0 197, Village Dhaka , Delhi- 9 . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE- II, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


New Delhi, the 4th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
ever period expires later; 


(b ) by any of the person interestod in tho said 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notico lo tho 
Official Gazetto . 


EXPLANAT 


um annexed hereto ), 


Ref. No. IAC / ACQ.II /2251 / 1066 /75-76. — Whereas , I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to beliove 
that the immovable property, having a fuir market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Shop No. 37 
situated at Outram Lines, Kingway Camp, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hcrcto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Rogistering Officer at 
Delhi in June 1975 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not boon truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of 


FXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


Registration Act, 19 under the 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Habillty 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


Govt. built shop No. 37 situated at Outram Lines , 
Kingsway Camp, Delhi with all fittings , fixtures, electric 
connection , power connection , electric motor , ginning cotton 
machine. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


S . N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-li, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the said 
Act , I hcroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ponons , namely : 


Date ; 4 - 2 - 1976 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ram Chand, 

S /o Shri Atma Raul, 
r / o F - 20 / 12 , Krishan Nagar, Delhi-51. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sint, Shanti Devi Dewan , 

w / o Shri Devi Dayal Dewan , 
r / o F - 13 / 7 Krishan Nagar, Shahdara, Delhi- 51. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE- II, 
4 - 1 / 14 . ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period cxpires later ; 


dato of publicat a 


days from the Official 


New Delhi, the 4th February 1976 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette ; 


Ref. No. IAC / Acq , 11 / 391 / 1067 / 75 / 76 . – Whereas, 1, 
S . N . L . AGARWALA . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 .000 / - and bearing No . 
F - 20 / 12 , situated at Krishan Nagar, Shahdara , Delhi 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferred under the 
Registiation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis . 
tering Onicer at Delhi in August, 1975, 
for an prarent consideration which is less than the fair 
market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid cxceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agrecd to between the parties has not been 
truly slated in the said insti oment of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - - The tems and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptcr . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor tu ray tax under the said 
Act in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


Tlouse built on a free -hold plot of land measuring 
117 sq . yds. situated at No. F -20 / 12 , Krishan Nagar, area 
of Village Shahdara , Delhi and bounded as under : 

North : Remaining portion of F -20 / 12, 
South : Property No , F -20 /13 
East : Road . 
West · Road . 


( b ) fucilitating the concealment of any income or _ any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S , N . L . AGARWALA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-II . Delhi/New Dobi. 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
porgong, natoly :- - 


Date : 4 - 2 - 1976 
Seal i 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Inderjit Singh , 

S / o Shri Gurmukh Singh , 
1 / 0 J -6 / 132, Rajouri Garden , New Delhi 13 
General Regd . Attorney of Smt. Nanki Devi w / o 
S . Harbang Singh , 3 West Patel Nagar , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Tripat Kaur, 

w / o Shri Gurmukh Singh . 
r / o 5 -6 / 132 , Rajouri Garden , 
New Delhi. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE -II, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 6th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
< late of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sald 
the 
the 


Ref. No. 1AC / Acq . 11 / 2300 / 1068 / 75 - 76 . — Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 2093 of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , ( hercinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value ca 
ceeding Rs . 25,000 /- and bearing No. 
58, situated at South Patel Nagar , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed beroto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Delhi in August, 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the said 
Act, in respect of any income arising from the 
transfer ; und / or 


Leasc hold rights of the land measuring 68.333 sq . ydg. 
bearing plot No. 58 situated in South Patel Nagar , New 
Delhi and bounded as under : 

North : Plot No. 57 . 
South : Plot No. 59 
East ; Service Lanc. 
West : Main Road . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been ar 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Said Act, or the Wealth -lax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) , 


S . N . I.. AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range-II, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act to the following 
persons , namcly : 


Date : 4 -2- 1976 


Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Bharymal Bhogital Patel, Ashok House, 
Palliar kavu , Cochin . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shrimatį Valsa Joseph , Vip / 166 . Town Club 
Road, Puzhavathu, Chungadessory . 

(Transforee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
JYOTHI BUILDINGS, GOPALAPRABHU ROAD , 

ERNAKULAM , COCHIN - 11 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notlar 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective person wWch 
ever period oxpires later , 


Ernakulam , the 31st January 1976 


(b ) by any other porson intorosted in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publoation of this nortco in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION ; – Tho terms and expressions used borcin $ 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the morning s pivon in 
that chapter . 


Ref. No . L . C . No . 50 / 75 - 76 - Whereas I. M . M . KURUP . 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomc-tax . Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceedlog Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Sy. No . as per schedule situated at Changanasserry Village 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Changanassersyon 28- 7 - 1975 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
Therefor by moro than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospect of any income arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


17 cents of land with 
Changanasserry village . 


building 


in 


Sy . No. 4519 


of 


( b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Said Act or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


M . M . KURUP 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range, Ernakulam 


Now , therefoic, in pursuance of Section 2690 
of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 31- 1- 1976 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Shri Jeevanprasad , 
2 . Shri Maheshprasad y / o Komalprasad Shrivastav , 

r / o Khaknar Kala , Post Khaknar Kala 

Teh . Burhanpur, Distt. East Nimar, 
3 . Shri Rameshprasad s / o Komalprasad Shrivastava 

r / o Hassinabad (Rajora ) P . O . Sirpur , 
Tch . - Burnhpur, 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


( 2 ) 1 . Shri Raghunathprasad so 

Kalicharan Shrivastava , 
1 / 0 Hassinabad , ( Rajora ) Teh , Burhanpur, 
East Nimar . 

( Transforeo ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


pro 


Bhopal, the 6th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
cver period expires Tutor; 


Teferred to come-tax Aduthority wide. . 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
Jate of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref . No . IAC /ACQ /BPL / 76 -77. — Whereas , l, V . K . 
SINHA , 
being the Competcot Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter 
referred to as the said Act ), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair morket 
value exccoding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
agricultuğal land of 30 . 76 acres at Villago Hasinabad 
(Rajdra ) Teb . Burhanpur 
situdtod at Burhanpur 
( and more thinly described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under . . 
the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer 
at Burhanpur on 10 -6 - 1975 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA ofibe 
Said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
said Act, in rospect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


Agricultural land of 30 .76 acres at Village Hassinabal 
( Rajora ) Teh . Burhanpur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Woalth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


V . K . SINHA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby initiato proceedings for the acquisition of the 
iforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
perion , namely : 


Date : 6 - 2 -1976 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Gambhoc : S / o Ramu Patel, 2 . Shri Kishore 

(Minor ) S / o Shri Gambhcer Patel, Vali S / o Shri 
Gambhcer Patel, R / o Aenpur, Taluka Raveci , 
Distt. Jalgaon , Maharashtra . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Manoharlal (Minor) S /o Trimbak Patel, $ / o 

Shamu Patel, R /o Village Nimandad , Raivatwari. 
Teh . Burhanpur . 

( Transfor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, tlie 6th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and oxpressions Used 

heroin 28 aro defined in Chapter 
XXA of the said Act . shall have the samo 
meaning as given in that Chapter. 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 76 -77. – Whereas, 1, V . K . 
SINHA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and hearing No . 
agricultural land at Village Shekhpur, Tch . Burhanpur 
alongwith one house , 1 well on the land 
situated at Burhanpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Burhanpur on 11 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties hus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


THE SCHEDULE 


Agricultural land at Village Shekhapur, Toh . Burhanpur 
alongwith one house , and 1 well . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Said Act , or the Wealth Tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V : K , SINHA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
(1 ) of Section 269D of the Said Act to the following persons, 
namely - 


Date : 6-2- 1976 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) M / s 3- Aces, partnership Firm represented by its 

6 partners , Sri Bishenlal Ahula . at Abid Road , 
Hyderabad 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt Prakash Devi w / o Gokulchand Pershad . 

H . No. 5 - 9 - 30 / 1 / 26 at Hashoerbagh , 
Hyderabad . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


( 3 ) M /s Modi Mills Ltd , Tilak Road , 
Hyderabad 

( Persons in occupation of the property ) 


OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigued : 


Mydorabad, the 10th February 1976 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on tho respective 
persons, whichever period cxpiros lator ; 


Rof. No. KAC , No . 256 / 75-76 -- Whoreas, I, K . S . 
VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter roferred to 
mutho sald , Act"), havo reason to believe that the immovable 
property , havlpe a fair market valuo cxccoding Rs. 25,000 / 
and boarlo 
No. 4- 1-938 /L / 12 & 13 situated at Tilak Road , Hyderabad 
(Apd moro fully described in tho Schedule annexed hereto ), 
has been trrosferred weder the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
torine Oxicor at 
Hyderabad on 7 -6 -1975 
rent consideration which to loss than the fair market value of 
the aforesaid property and I havo reason to believo that the 
fair market valdo of the property as aforesaid ercceds the 
Apparcnt consideration therefor by moro than fifteco per cent 
of such apparent compidardon and that the considoration 
for such transfer as a grood to between the parties has not 
been truly stated in tho maid instrument of transtor with the 
object of : 


(b ) by any other porson interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the Orchal 
Gazette , 


EXPLANATION - The terms and expressions used bereia 49 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Aca , shall have the the same meaning 
as given in that hapier. 


THE SCHEDULE 


in 


ay facilitating the roduction or cvarion of the 

liability of the transferor to pay tax undar 
the Seid Act , in respect of any income arising from 
the transfer; and / or 


Property ; Premises bearing No. 4 - 1 - 938L / 12 and 13 

Bishenlal Market, at Tilat Road , Hyderabad . 


(b ) facultating the concealent of any incomo or 

by monoys or other assota which have not 
beop or which ought to be disclosed by the 
transform for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the Sald 
Act or the Wealth -tax Act, 1937 (27 of 1957 ) . 


K . S . VENKATARAMAN 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacore- Tex 

Acquisition RADG , Hyderabad 


Now , therefore, in PATRUARDO of Spotion 269C of the Said 
Act , I intreby initiate proceedings for the acquisition of the 
afarcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the "Said Act to tho follow 
jny portons, n Roly : 


Date : 10 - 2 - 1976 
Soali 


1917 


- - - - -- - - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


= 


= 


= 


- - - 
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- - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) 1 Sri Kushalchand Singhavee , and 

2. Sri Rakesh Kumar , 

both are residing at Tilak Road, 
Hyderabad, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. J Jalavathi W / o J . Brahmaiah , 

5-9 -798 at Gunfoundry , 
Hyderabad , 

( Transferoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


pro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesald persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period cxpircs later; 


Hyderabad , the 10th February 1976 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION ! — Tho terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


Ref. No RAC No 255 / 75- 76 -- Whereas, I, K , S . 
VENKATARAMAN , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 
1961) , ( heicinafter referred ot as the said Aut ) have reason 
to believe that the inmovable property having a fair market 
valuc cxcccding Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
5 -9 -798 situated at Gunfoundry , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hydeiabad on 20 - 6 - 75 
for an apparent consideration which is 
less than the fail market value of the aforesaid property and 
I have rçason to believe that the fair market value of the 
property as afoiesaid exceeds the appaient consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


THR SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Said Act in icspect of any inconę arising from 
the transfer; and / or 


Property : House No . 5 - 9 - 798 at Gunfoundry , Hyderabad 

admeasuring 275 Sq . Yds, 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Sud Act on the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . S. VENKATARAMAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the Said Act to the foilow 
ing persons , namely : 
29 – 476GI/ 75 


Date : 10 - 2 - 1976 
Seal : 


- - 


-- - - 
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FORM ITNS -- - - - - 

( 1 ) 1 Su Valvakolamu Satyamutby , 

H No 1- 10 15 at Ashoknagar , 

Hyderabad 

2 Smt Bhagirathi Devi 
NOTICE UNDIR SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

H No 3 .5 141 3 / 4 at Kineh Koti, Hyderabad 
TAY ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

3 Smt Shorda Devi 

H No 21-2 672 at Urdu Shoicef Hall , 
Hyderabad 

(Transferor) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sui G D Sultanı , 

H No 6 - 3 883 / 3 at Panjagutta , 
Hyderabad 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
peity may be made in writing to the undersigned -- 


pro 


Hyderabad, the 4th Febiuary 1976 


( ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on the iespective 
persons, whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


Ref No RAC No 252 / 75 -76 Whereas, I, K S 
VENKATARAMAN , 
bcing the Compctent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hocinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs 25 .000 / 
and bearing No 147 / 1 situated at Dwarakapuli Colony 
Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Hyderabad on 16 -6 - 1975 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have čason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considerauon for 
such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly in the said instrument 
of transfer with the object of : 


FXPLANATION 


- - The terms and expressions used herein as 
ure defined in Chapter XXA of thc "Said 
Act , shall have the sainc meaning as 
given in that Chapter 


THE SCHEDULE 


Property 


Open land measuring 1066 Sq . Mets with con 
pound wall, in S No 14771 At Dwarakapuri 
Colony , Hyderabad 


(a ) facılıtating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


(b ) lucilitating the concealment of any income or 

any nioneys or other assets which have not heen or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 101, 1957 
(27 of 1957 ) 


K S VENKATARAMAN 

Competent Authority , 
Inspecting Asistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hydeı abad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atorcsaid property by the issue of this notice under sub section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the followine persons 
namely - 


4 -2 1976 


Date 
Seal 


1919 
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FORM ITNS 

( 1 ) 1. Smt. Shiwan Devi Oberoi wlo 

Rai Sahib Jai Ram Dass Oberoi, 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


2 . Rai Sahib Jai Ram Dass Oberoi s / n 

Shri Mohra Mal 
both r /o 17 , Gwalior Road , Opposite Prem 

Nagar, Gwalior . 
3. Sh . Prem Kumur Oberoi sio 

Shri Rai Sahib Ram Dass Oberoi , r / 
34 / 2 , East Patel Nagar, 
New Delhi- 8 . 

(Transferor) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE-JI, 
4 -A / 14, ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( 2 ) M /s . Alfa Automobilcs (India ) , a firm 4 /27, Kirti 

Nagar Industrial Area , Najufgarh Road , 
N . Delhi- 15 through its partners Sh . P . C . Malhotra 
so Sh . Ram Lal Malhotra . 
2 . Sh . Arjan Singh Sandhu s / o Shri Sham Singh . 

( Transferee ) 


New Delhi, the 5th February 1976 


Objcctions, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


Ref . No. IAC / Ac4 . 11 / 2388 / 1072 / 75 -76 , — Whereas, l, 
S . N . L . AGARWALA , 
bcing the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( bereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fuir market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
Plot No . 21 Block 7 
situated at Kirti Nagar Industrial Area, Najafgarh Road , 
Delhi, 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
Delhi in September, 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparcnt consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
Jate of the publication of this notice in 
Offlcial Gazette . 


gald 
tho 
the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin as 

are dc ned in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


et le bave in Chapteresalong 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomc arising from the transfer ; and / 


THE SCHEDULE 


or 


Industrial plot of land bearing No . 21 in Block 7 in 
Kirti Nagar Industrial Alca , Najafgaih Road , Now Delhi 
mcusuiing 1866 . 66 sq . yds . 


of abse 
not 
sferee 
, 922 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


S . N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisiton Range- II, Delhi/New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely — 


Date : 5-2- 1976 
Seal : 


1920 
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- 


- - 


- 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 Shri Om Parkash s / o 

Sh . Pishori Lal, r / o 
331 / 1 / 11, Gali No . 2 , Raj Garh Colony . 

Gandhi Nagar, Delhi-31. 
2 . Shri Sudarshan Singh s / o 

Sh . Hardyul Singh , 
r / o 540, Jheel Kuranja , Delhi-si . 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Jai Rani, 

W / O Shri Durga Dass , 
r /n 11, Ram Park , Kishan Ganj, Delhi 


( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OP INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE-II, 
4 -A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 5th February 1976 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Ref. No. IAC / Acq , II / 401 / 1072 / 75 -76 - Whereas, I, 
S . N . L . AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). (hereinafter 
referred to as the Said Act ), have reason to believe that the 
Immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
B - 6 , situated at Kishan Nagar, Shahdara , Delhi 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
The Registering Officer at Delhi in August, 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market 
value of the property as aforesaid excoeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such appa 
reot consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfor 
with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


18 


defined 
, have 
ver 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act shall have the same mead 
ing as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


1 } storyed house built on a plot of land measuring 
77 , 7 / 9 sq , yds situated at No. B - 6 , Krishan Nagar Shahdara , 
Delhi and bounded as under : 

North : Portion of B -6 
South : House No . B - 7 
East Road 
West · Abadi of Jheel Kuranja . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 1 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957); 


S , N . L . AGARWALA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax , 

Acquisition Range- II, Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under gub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to 
the following persons, namely : 


Date : 5- 2- 1976 
Seal : 


1921 


- - - - 


- - - 
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FORM ITNS - -- - 

( 1 ) Shri Kalyan Singh , 

s / o Shri Kowal Singh 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

To 56 , Khan Market, New Delhi, 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shii Avtar Singh Khanna , 

$ / 0 Shri Purtap Singh Khanna , 
r / o C - 3 / 3 , Rana Pratap Bagh , Delhi. 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE-JI , 
4- A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 5th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period explies later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. TAC / Acq . II / 2306 / 1070 /75 -76 . – Whereas, I. 
S . N . .. AGARWALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing No. 
Shop No. 68 , situated at Gokhle Marhet. Opp . Tis Hazarı 
Court, Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Ollicer at Delhi in August, 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds ihe apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to botwcon tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object ofv 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chupter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Said Act, 
in respect of any income arising from the 
tragsfer ; and /or 


Shop No. 68 situated at Gokhle Market, Opp . Tis Hazi 
Court, Delhi constructed on a plot of land incasuring 
537 sq . ft. charged 2 / 3rd to ground floor and 1 / 3rd to 
first floor ). 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . N . I , AGARWALA 

Competent Authorſty, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rangc- II , Delhi/ New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the Said Act to tho following 
persons, namely : 


Date : 5 -2 - 1976 


Seal : 


1922 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Bhagwan Dass s / o Shri Roshan Lal , 
r / o 104. Azad Market, Delhi. 

( Transferol) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOMIE -TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ravinder Kumar, s / o 

Shri Jal Chand , 
r / o 181 , Gupta Colony, Ncar Vijay Nagar , 
Delhi. 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE - II, 
4- A /14, ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the indersigned : -- - 


New Delhi, the 5th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the gervice of notice on the respectivo porbong , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . IAC / Acq . 11 / 2335 / 1069 / 75 -76 ,-- Whercas, I, 
S . N . I.. AGARWALĄ , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable properly , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Shop No . 256 , situated at Azad Market, Delbi 
(and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at 
Delhi in August, 1975 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market valuo of the 
property a9 aforosaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and thut the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not bcen truly stated jo 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Shop No . 256 situated at Azad Market, Delhi on lease 
hold plot of land measuring 21 . 8 sq . yds bounded as 
under : 

East : Shop No. 257 
West : Shop No. 255 
Nothr : Library Road 
South : Main Road , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act in 
rcspect of any income arising from the transfer; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


S. N . L . AGARWALA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -II , Delhi/New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons , namely ; 


Date : 5- 2 - 1976 
Soal : 


= 


= 


- 


- 


- 
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FORM ITNS 

( 1 ) Smt. Urvashi Rohitbhai Mehta , 

Kilik Industrial Estate , Chandivali, 
Kulopvai Road , Bombay -72. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 2640 (1) 017 THE 

( 2 ) (i ) Smt. Anvarbegam Badruddin Vajifdar, 

Chojk House , car Pathatwali Masjid , Shah 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

plu , Ahmedabad 

( ii ) Smt. Aşamathbibi, widow of Samsuddin Rafi 
GOVERNMENT OF INDIA 

yudin Saidwad , Delhi Chakla , 

Abmcdabad 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

( ii) Smt. Husainabibi widow of Fakurudin San 

sudin , Saidwad Delhi Chakla . 
OF INCOME TAX , 

Ahinedabad , 
ACQUISITION RANGE-IT, 

( Transferee ) 
2ND FI OOR HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 
AHMEDABAD - 380009 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


Ahmedabad -380009, the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later; 


(h ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. Acq . 23 -1-693 ( 261 ) / 1- 1 / 75 -76 . -- Whereas , I, 
J . KATHURIA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heicinaſter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 000 / - and bearing 
Survey No. 262- A , Sub -Plot No. 13, T . P . S . No. 14 , F . P . 
No. 207 & 207 - A , situated at Shahibaug, Ahmedabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedabad on 9 -7 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION . — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabl 

lity of the transferor to pay tax under the said 
Act in respect of any income rising from the 
transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


A two storeyed building standing on land admeasuring 
665 sq , yards bearing Survey No. 262 - A , Final Plot No . 207 
and 207 - A , Sub - Plot No. 13 of T . P . S . 14 , situated near 
Jai Jineswar Society , Shahibaug , Ahmedabad and is fully 
described in the sale deed No. 5589 dt 19 - 7 - 1975 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

tioneys or otlier assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957). 


J. KATHURIA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux . 

Acquisiton Range- II, Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceçdings for the acquisition of the 
Aforcsaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following pier 
sons , namely : -- - 


Date : 4 -2 -76 
Scal : 
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FORM ITNS - 


- 


( 1 ) Şhrị Laherchand Swaroopchand Shah , for and on 

behalf of the firm of Pati Nathalul Dæhyalal Hajd 
Patel ni Polc , Ahmedabad . 

( Transleror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Asha Co- op Housing Society Ltd , 7 -Anand Baug , 
Bhairavnath Road , Kakaria , Alimedabasi. 

( Transfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE -I 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


AHMEDABAD - 380009 


Ahmedabad -380009, the 4th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. Acq . 23 -1- 703 ( 262 ) / 1- 1 / 75 -76 . - -Whereas, I, J. 
KATHURIA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) . ( hereinafter referred to 
as the "Said Act ) have reason to believe that the immov 
able property, having a fuir market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Survey No. 69 - 1, situated at Danilimda , Ahmedabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hcreto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedabad on 23 - 7 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore . 
said cxcccdy the apparcnt consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instruments of 
transfer with the object of-- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by thọ transfereo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the Suid Act, or the Wealth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ). 


An open plot of land admeasuring 10471 54 . yards bearing 
Survey No. 69 / 1 , situated at Danilimda , Ahmedabad and ag 
fully described in the sale deed No. 10016 dt. 23 - 7- 1975. 


J. KATHURIA , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- Tax, Acquisition Range- I, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the Said 
Açt I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 2690 of the Said Act to the following persons, 
namely : 


Date . 4 - 2 - 1976 


Seal : 


- - 
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FORM ITNS ( 1 ) Shri Badruddin Tyabally Barodawallot & Ors. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

J AX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) The Floience Co- op. Hsg, Soc. Ltd . 

( Transferco ) 
( 3 ) Members of the Sociсty . 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obicctions if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE-I AAYAKAR 

BHAVAN , M . KARVE MARG , BOMBAY - 20 


Bombay -20 , the 5th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazelle or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, which . 
ever period expires later: 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able propery , wilhin 45 days from the date of the 
publication of this nolive in the Official Gazette . 


Ref No. ARI/ 1198 - 2 / June 75 . – Whereas , I. V . R . AMIN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the Said Act ) , have reason to believe that the immoi 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and beuring No . 
C .S. No . 1 /665 , 665 Malabar & Kumballa Hill Divn ituated 
at off Altamount Rd 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hercto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 20 - 6 - 1975 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partiça hay not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


LXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein ag 

arc defined in Chapter XXA of the Suid Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


1a ) fucilitaung the reduction or evasion of the liabilily 

of the transferor to pay tax under the Said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; and 
WI 


ALL THAT pięce or partly vacant land ( pension and tax 
tenure ) bcaring distinci No C aclmcasuring 1957 sq . yards 
equivalul to 1477 Square Metcıs to itle deeds but 1757 
Square yards , 1469 quare Meters according to joint survey 
being a part of a large portion of the land hearing cadastral 
S . No. 1 /665 and 665 of Malabar and Cumballa Hill Division 
N . S . Sheet No , 294 F 225 situated off Altamount Road , 
D -Ward Together with building and structures and bungalow 
and building and bungalow on the East of the said plot 
property bearing distinct No. В of the Vendors, on or north 
of the plot is property owned by Shah Construction Co . Ltd . 
at present, on the south of the said Plot is common approach 
road on the west of the said Plot No B owned by the 
Vendors. Registration Districi and Sub District of Bombay . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the "Said Act . or the Wealth tax 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) . 


V . R . AMIN , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax, Acquisition Ringc - I, 

Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the Said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this police under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the Said Act, by the following 
person , namely – 
30 – 476GI/ 75 


Date : 5-2- 76 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Daulat Ram . 


( Transfesor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Ram Lal. 


( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 


LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Lucknow , the 4th February 1976 


( b ) by any other person interested in the sald fromov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No. 83R / ACQISITION — Whereas, I, BISHAMBHAR 
NATH . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) . (hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25 ,000 / - and bearing 
No . D - 52 / 41- B situuted at Moh, Luxmikund Distt . Varanasi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
las been ransferred under the Registra ion Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Sub Registering Officer at 
Varanasi on 30 -9 - 75 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer a8 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Fast portion of a house No. D - 52 /41- B situated in Moh . 
Luxmikund Distt. Varanasi, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


BISHAMBHAR NATH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range , 

I ucknow 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : -- 


Date : 4 -2 -76 . 
Scal : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shri Daulat Ram . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2) Smt. Shanti Devi, 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a poriod of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, which 
ever period expiros later ; 


LUCKNOW 


Lucknow , the 4th February 1976 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; -- The terms and expressions used herein as 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same mcaging as given in that 
chapter . 


Ref . No . 110 -S / Acquisition . — Whereas, I. BISHAMBHAR 
ΝΑΤΗ . 
being the Competent Authority under Section 269B 
of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
reforred to as the Said Act ) , have reason 10 bclicve that 
the imovablc property having a fair market valuc ex 
ccoding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. D -52 /41- B situated at Moh . Luxmikund, Varanasi 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has becn transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of thic Rcg stering Ollicer 
at Varanasi on 30 - 9 - 75. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fail market value of the property as aforesaid 
exceçds the apparent consideration therofor by more than 
fifleen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


THE SCHEDULE 


West portion of a house No . D - 52 / 41- B situated in Moh . 
Luxmikund Distt . Varanasi. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 (11 ) 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


BISHAMBHAR NATH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income - Tax, Acquisition Range, 

Lucknow 


Now , therefore , in pursuanco of section 269C of the snid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of section 2691) of the said Act to the following pcrsonis , 
namely :- - 


Date : 4 -2 - 76 . 
Seal : 
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- 
FORM ITNS. ( 1 ) Shri Harihar Singh and others. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Chhangur Prasad and others, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D (1) OF THE 

INCOME- FAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMI 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

LUCKNOW 


( a ) by any ofthe aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from tho service of notice on the res 
pective persons , whichever period expires later; 


Lucknow , the 4th February 1976 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Orcial 
Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


Ret No. 22 - C / ACQUISITION .- Whereas , I. BISHAMBHAR 
NATH . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter icferred 
to as the Suid Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. situuted at Village Gurli Tappa. Disti . Gorakhpur 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (6 
of 1908 ) in the Office of the Registcring Officer at 
Malaraj-Ganj (Disti, Gorakhpur ) on 7 -8 - 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid propcity and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteco per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transier with object of : 


THE SCHEDULE 


(u ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Act , in 
iespect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Half portion of agricultural land measuring 95 -9 acres, 
Situated in Village Gurli Tappa Bharat, Khand, Pargana 
Tilpur, Tchsil-Mahraj-ganj, Distt. Gorakhpur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the " Said Acl or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


BISHAMBHAR NATH , 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the Said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1930 of this notice under 
sub-section ( 1 ) ot Section 269D of the " Said Act to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 4 -2 - 76 . 
Seal : 
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( 1) Shri Nannoo Singh . 
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( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Shakuntla Devi. 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

LUCKNOW 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ondersignod -- 


Lucknow the 4th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Kef. No . 109 S / ACQUISITION . — Whereas, I, BISHAM 
BHAR NATH , being the Comptent Authority under Section 
269B of the Income Tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the Said Act ) , 
have rcason to believe that the immovable property , having 
a fair market value cxcccding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 169 , Khusra , sinuated at Village Dhaturi, Bulandshahr 
(and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) bas 
been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Bulandshahr on 11 - 9 - 75 
for an apparcot consideration which is less than the falr 
market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therelor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration und that the consideration for such 
transfer as agreed to between the partics has not been truly 
stated in tho said instrument of transfer with the object of: 


EXPLANATION : - The ternis and expressions used bera 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as gived in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, is 
respect of any income arising from the transferor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Half portion of agricultural land Khasra No. 169, measur 
ing 17 Bigha 10 Biswanai, situated in Vill. Dhaturi, Pargana 
Baran, Distt. Bulandshahr , 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1972 
(11 of 1922 ) or the Said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ). 


BISHAMBHAR NATH , 

Compelent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax , Acquisition Range, 

Luknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by issue of this notice under - sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
Damely : 


Date : 4-2 - 76 . 
Seal : 
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FORM ITNS - -- (1) Smt, Baldai. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Ram Achal and others. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the gaid piopeity 
may be malc in wit ng to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SION : R OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

LUCKNOW 


Lucknow , the 30th January 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazctte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expireg later ; 


Ref No. 81- 4 / ACQUISITION . — Whercas, I, BISHAM 
BHAR NATH , 
being the Competenl Authority under Section 269B of the 
Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter * 
refered to as the Suid Act ) have reason to believe that 
the immovable pluperi y having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Chak No . 75 and 25 tuated at Village Marwa Tappa 
Bajrata , Distt. Basti 
(and more . fully described in the Schedule andexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the Ollice of the Registering Officer at 
Naugarh ( Distt. Basti ) un 30 - 10 -75 
for an apparent consideration , 
which is less than the fair maikel value o ſthe aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent const 
deration therefor by more than miteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transier as agreed to belwech the parties has been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the Said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) faculubaling the reduction or evasion of the liability 

of the transferor lo pay tax under thc said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land Nos. 75 and 25 measuring 15 Bigha, 8 
Biswa , 18 Biswansi and 1 Bigha, 14 Biswa 24 Biswansi res 
pectively situated in Village Marwa Tappa Banjhara Distt. 
Basti, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Iricome-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said act or the Wealth -Tax act, 1957 
(27 of 1957) ; 


BISHAMBHAR NATH , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Comissioner of Income Tax, 

Acquisition Rangc , Lucknow . 


Now , therefore in puisuance of Section 269C of the Said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid rioperly by the issue of this notice under Sub -section 

ot 1922) or the said act or the Wealth -tux act, 1957 
namely -- 


Date : 30 - 1 - 1976 
Seal : 
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FORM ITNS (1) Shui K . Ratnakumar , Rajahmundiy . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri K . V . Narayana , Director, M / s Motu Industries 
Private Lid ., Rajahmundry . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
mey be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSJONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


( a ) by any of the aforcsajd persons within a period 

of 45 days from the date of publica ‘ ion of this 
notice in the Official Gazette or a period of 

30 days from the service of notice on the respectivo 
Fersons, whichever pciiod cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immo . 

yablo p . operty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Kakinada, the 7th February 1976 
Ref. No. Acq. File No. 311 / J. No. 1 ( 109 ) / Eg/ 75- 76 . 
Whereas, 1, B . V . SUBBARAQ , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have le . son to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
R . S . No. 137 situated at Rail Road , Rajahmundry 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ollice of the Registering Ofliver at 
Rajahmundry on 31 - 7 - 1975 
fer un apparent consi 
deration which is long than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the fair market 
value of the propeily us afviesail exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that thc consideration for 
such transfer as ngiced to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

Are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
gived in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lia . 

bility of the transferor to pay tax under the said 
Act , in respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


The schedule property as per document No. 2778 / 79 of the 
S .R .O . Rajahmundry during the fortnight ended on 31 - 7 - 1975 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-lax Ac , 1922 
(11 of 1922 ) or the suid Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


B . V . SUBBARAO , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Incometax , Acquisition Range, 

Kakinada 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Secion 269D of the Said Act to the following 
person , namely :-- - 


Date : 7 - 2 - 1976 , 
Seal : 


1932 
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FORM JTNS - mn 

( 1 ) Shri Jepudy Venkuta Vijaya Baskar, 
S / o Kesavaraju , Bhimavaram . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati Gudiruju Narayanamma, 

Wo Ranamurthy Raju , Bhimavaram . 


( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, lo the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons whichever period expires 
later ; 


Kuhinada , the 711 February 1976 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of ihe publication of this notice in 
Oficial Gazette. 


said 
the 
the 


EXPLANATION :- -- The terms and expression , used here . 

in as are definca in Chapter XXA of 

the Said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chaplor, 


Ref. No. Acy . File No. 310 / 1 , No . 1(87 ) /WG /75- 76 . 
Whercar , I, B . V . SUBBARAO 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961, (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the " Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 1051 -15 stiliated at Ward No . 9 Bhimavaram 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bagbecn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Bhimavaram on 31- 7 -1975 
for an appareat consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent conslderation 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as agreed 
tu between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- - 


THE SCHEDULE 


(a ) Tacilitating the reduction or cvasion of the linbility 

of the transfer to pay tax under the "Said Act in 
respect of any income arising from the transfers 
and / or 


The schedule piopcity as per document No. 1503 / 75 of 
the S .R . O ., Bhimavaram during the fortnighit ended on 
31 - 7 -1975 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or wbich ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the ladian 
Income tax Act. 1922 ( 11 of 1922 ) or the "Said 
Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . V . SUBBARAO , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range Kakinada 


Now , therefore , is pursuance of Section 269C of the Said 
Act I bercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act , to the follow 
ing persons namoly : 


Date : 7 - 2 - 1976 , 
Seal : 
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- 


- 
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- . . . 
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- 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhumatiraju Venkataramaraju , 

S / o Narayanaraju , Relangi, 


( Transferor) 


( 2 ) Shrimati Moragani Pydumma, 

W / o Apparao , Bhimavaram . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expircs later ; 


Kakinada , the 7th February 1976 


(b ) by any other person interested in the 

immovable properly , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


suid 

the 
the 


Ref. No. Acq . File No. 399 / 1, No. 1( 89 ) WG / 75 - 76 . – 
Whercas, J, B . V . SUBBARAO . 
being the Competent Authority under Section 2697 of the 
Incomc- 1ax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 
the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
properly, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bcaring 
No , 8 - 1 - 150 to 152 situated at 2 ist Ward Bhimavaram 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhimavaram on 31-7 -1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ſifteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated - in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herçin as are defined in Chapter XXA of 
the Said Act shall have the same meaning 19 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


The schedule property as per document No. 1442 /75 of 
The S . R . O . Bhimavaram during the fortnightcnded on 
31 - 7 - 1975 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


B . V . SUBBARAQ , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Tocome- tax, Acquisition Range , 

Kuhinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C . of the Said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub - Sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the Said Act to the following 
persons , namely : 

31 – 476G1/ 75 


Date : 7 -2- 1976 , 
Scal : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shri Kanaparty Hanumantharao , 

S / O Papario , Deslipalem , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1 , Shri Nutulapati Ramarao , S / o Subbarao 

2 . Shri Nutulapati Radhakrishna, S / o Subbarao 
Dirisenacherla Village , 

( Transfice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


pro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSJONER 
OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


A 


. .. 


Kakinada , the 7th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpircs later; 


( b ) by any other person interested in the said immova 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. Acq. File No. 306 /ME . No. 207. 
Whercas, I, B . V . SUBBARAO , 
being the Competent Authority under Section 269 -K 
of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafler 
Teferred to as the Said Act ) , have reason to believe that 
The immovable propery having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
D . Nos . 11 & 12 situated at Desupalem Village 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of 
the Registering Officer at 
Juggaiahpeta un 31- 7 - 1975 
for un apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforcsaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hele 

in as ar defined in Chapter XXA of the 
Said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


( 11 ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tux under the 
Suid Act, in respect of any income arising from the 
Transter ; and / or 


The schedule property as per document No, 1972 / 75 of the 
S . R . O . Jaggaiahpetu during the fortnight ended on 31- 7 - 1975. 


( 1 ) facilitating the concealment of any income or 

riy moneys or other assets which bave not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Said Act, or the Wealth 
fax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . V . SUBBARAO , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-- Tax . 

Acquisition Range , Kukinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the Said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub - 4cc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the Said Ac tu the following 
penons , numely : 


Date : 7 - 2 - 1976 , 
Scal : 


- 


- 


- 


- 


. - 


- - - -- 
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FORM ITNS- - - 

( 1 ) Shri Bakhtaur Singh Vo Shri Gulab Singh > / 0 Shri 

Chat Singh V . Lohgilsh GA Inder Singh , Mohinder 
Singlı ss / o Shri Bhag Singh , V . Adamke Tch . Mansu . 

( Transferor ) 
NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 
INCUIE - TAI AL . , 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Satinder Days, Advocate s / o Shri Brij Lal, 

Amar Singh s / o Jodh Singh, Surjit Kaur w / o Shri 
GOVERNMENT OF INDIA 

Amar Singh rio Mansa . 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 3 ) As at S . No . 2 above , and tenant ( s ) , if 

( Person in Oceupation of the property ) 


any, 


Amritsar, the 12th February 1976 


( 4 ) Any person interested in the property . 

( Person whoin the undersigned knows to be interested 
in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to be undersigned — 


Ref. No . MNS / 250 / 75 - 76 . — Whereas , I, V . R . SAGAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the Said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair markct value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land situated at Mansa Kalan 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Olice of the Registering 
Mansa in May 1975 
for un apparent consideration which is less than the fail 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Said ercccds the apperent consideration thereforc by more 
thun tifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( at) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazelte or a period of 
30 days from the service of notice on the l es 
pective persons, whichever period cxpires later . 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


ExplANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Said 
Acl , shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tiansferur to pay tax under the Said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act 1922 ( 11 of 
1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 654 of 
May, 1975 of the Registering Authority . Mansa , 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the Said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the Said Act, to the following persons 
Damely : 


Date : 12 -2- 76 . 
Scal ; 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 
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FORM ITNS - - - 

( 1 ) Shri Bakhtwar Singh s / o Shri Gulab Singh Vo Shri 

Gehna Singh V . Lohgarh GA Shri Inder Singh , and 
Shri Mohinder Singh ws / 0 Sri Bhag Singb . 110 

Adamke Teh . Mansa . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri Sant Ram , Amrit Lal y / o Shri Ram Chand 

s / o Shri Gang Ram 1 / 0 Mansa Shri Roshan 10 
Shii Asa Ran Budhlada 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As al No. 2 above , and tenant ( s ) , it any, 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONPR 

(4 ) Any person interested in the property . 
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 

( Person whom the lindcisigncal knows to be intciestel 

in the property ) 

Objections , if any, to the acquisition of thc said property 
Amiitsar, the 12th Fchilary 1976 

may be made in writing to the undersigned . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sei vice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. ASR / 251 / 75 - 76 .- - Whereus, 1, V . R . SAGAR , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the " Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
ploperty , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Land situated at Mansa Kalan 
( und morefully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transfçı red under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering, 
Officer at 
Mansa in May 1975 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aloiesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agrecd 
to between the Parlics has not been truly stated in the said 
instiument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the dale 
of the publication of this notice in the Olficial 
Gazette , 


EXPLANATION . — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Said All , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the icduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Said Act, in respect of any income arising 
from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 655 of 
M . , 1975 of the Registeilig Authority . Mänsa . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transforce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


V , R . SAGAR , 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tux Acquisition Range , 

Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
sions , namely : 


Date : 12 -2 -76 . 
Scal : 


- - - - 


- 
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FORM ITNS - - - - 

( 1 ) Shri Bakhtawar Singh s / o Shri Gulab Singh s / o Shri 

Genha Singh V . Lohgarh GA Shri Inder Singh , 
Mohinder Singh Sý / o Shri Bhag Singli , V . Adamke , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satinder Dass Gupta Advocate 5 / 0 Shri Brij Lal 

Kasturi Lal s / o Shri Budh Ram V . Khiwa Dialu 

Wala , Prem lata d / o Kishori Lal i / o Narwana . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferec ) 
I AX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 3 ) As al S . No. 2 above, and tenant ( s ) , if any. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interested 
GOVERNMENT OF INDIA 

in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Amritsar, the 12th February 1976 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this norico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of police on the respective persons, 
whichever period expires later. 


(b ) hy any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Ollicial Gazette . 


Ret No. MNS/ 252 / 75 -76 .— Whereas, i, V .. R . SAGAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
us the Suid Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Land siluated at Mansa Kalan 
(and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) 
has been transferred under the Registiation Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registration Officer at 
Mansa in May 1975 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transſer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used hercin ag 

who defined in Chapter XXA of the Said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabjlſty 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Land as mentioned in the Korzistered Deed No . 658 of 
May , 1975 of the Registering Authority . Mansa , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the " Said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Rangc, Ainritsus 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the Said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the Said Act to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 12 -2 - 76 . 
Seal : 


- = 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Bakhtawar Singh s / o Shri Gulab Singh Vo Shri 

Gchna Singh V . Lobgarh GA Shri Inder Singh , 
Mohinder Singh Sa / o Shri Bhag Singh , V . Adamke 

Toh , Manga . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Treasſeror ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 461 ) 

( 2 ) Shri Lachhman Dass s / o Shri Raunaq Ram / o Shri 

Bansi Ram Narin Patshad 0 Shri Banarsi Dass 
Vo Shri Birid Mul 1 / 0 Mansu . 

( Tiansferce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

* ( 3 ) As al S No . 2 above , and tenant ( s ) , if any. 

(Poison in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interested 

in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 

Objections , if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
Amritsar, the 12th February 1976 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 doys from the date of publication of this notice 
Ref. No . MNS / 253 / 75 - 76 . — Whercay, ), V . R . SAGAR , 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
being the Competent Authority under Section 269- } of the 

the scrvicc of notice on the respective persons which . 
locume-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter rçfeired 10 

ever period expires later : 
us the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 

( b ) by any other person interested in the said 
Land situated at Mana Kalan 

Immovable property within 45 days from the 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) 

date of the publication of this notice in the 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 (16 

Official Gazette . 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mund In May 1975 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 

EXPLANATION : - . The teins and expressions uned herein as 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 

defined in Chapter XXA of the suid Act , 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 

shall have the same meaning as given in that 
copsideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not becu truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the "Said Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land as men ioned in the Registered Deed No. 673 of 
May, 1975 of the Registering Authority , Mansa , 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the Said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957). 


V . R , SAGAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range , 

Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the Said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properiy by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 2- 76 . 
Seal : 


- - - 


- - 


- 


- - 
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- - - - - - 
FORM ITNS - - 

( 1 ) Shu Bakhtawar Singh vo Shri Gulab Sngh s / o Shii 

Gehna Singh V . Lohgarh GA Shri Inder Singh . 
Mohindei Singh Ss / o Shri Bhulg Singh , V . Adnike 

Teh . Manyd . 
NOTICE UNDER SECTION 2691) ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Roshan Lal Singla s / o Shri Asa Ram 1 / 0 
Budhlnda , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above , and tonant ( s ) , if any . 

( Person in Occupation of the property i 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX . ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


* ( 4 ) Any reron interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interested 
in the property ) 


Amijtsar, the 12th February 1976 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within the period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later. 


Ref. No. MNS / 254 / 75- 76 . Whereas, I, V , R . SAGAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Aut") , have icason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxcceding Rs. 25 ,000 / 
and beaning Plot No. 
Land situated at Mansa Kalan 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Al Mansa in May 1975 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the propeity aloresaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer is agreed to between the Parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


(b ) by any other peon intcjęsted in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


FXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are clefined in Chapter XXA of the said 
Acl , shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the suicl Act, in 
jespect of uny income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 674 of 
May , 1975 of the Registering Authouty , Munsa , 


(1 ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Said 
Act or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Acl , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : - - 


Date : 12 -2 - 76 , 
Seal : 


1940 
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FORM ITNS 


- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shii Rum Chund so 

Shri Tola Rani, Shri Des Raj, Shri Walaiti Ram & 
Shii Biraj Lal 9 / 0 Shri Phuman Mal 
1 / 0 V , Sivil Teh Bhatinda . 

Transferor ) 
( 2 ) Shri Ashok Kumar Goel 

S / o Shri Sohan T.al, 
Smt. Kumla Gupta w / o Shri Kulwant Rai Gupta , 
1 / 0 Modi Nagat (Local address c / o Shri 
Som Parkush s / o Shui Waluti Ram Cloth Merchant, 
Sadar Bazar , Bhatinda , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT O FINDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above and tenant( s), if any. 

( Person in occupation of thç propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the properly . 

[Person whom the undersigned knows 
to be interested in the property 


Amritsar, the 12th February 1976 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons whichever period expires later; 


Ref. No. BTD /255 /75 -76 . — Whereas, I, V . R . SAGAR , 
being the competent authority under Section 269B . 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter 
nelerred to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable propeily having « fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot of land , situated at Sivia Road , Bhatinda 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in May 1975 
for an apparcot consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the properly 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration und 
that the consideration for such transfer as agreed to betwecn 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with thc object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


FXPLANATION :-- The terms and expressions used here 

in ay are defined in Chupter XXA of the 
Suid Act, shall have tho same meaning 
as given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land as mcntioned in the Registered Deed No . 1155 of 
May , 1975 of the Registering Authority, Bhatinda . 


(h ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Said Act, or the Wealth -tax Act, 1958 ( 27 of 1957 ) 


V . R . SAGAR . 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
"Said Act I hereby initiatc proceedings for the acquisition of 
the aforesaid properly by the issue of this notice under 
sub- section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act, to the 
following persons, namely : - - 


Date : 12 - 2- 1976 
Seul : 


- 


- 


- 
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-- --- - - - - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Ram Chand s / o 

Shri Tota Ram , Shri Des Raj, Shri Walaíti Ram & 
Shri Biraj Lal 9 / 0 Shri Phuman Mal 

rlo V . Sivia Teh . Bhatinda. 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( Transforor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shui Som Parkash s / o 

Shri Walaiti Ram . 

Cloth Merchant, Sadar Bazar, 
GOVERNMENT OF INDIA 

Bhatinda . 

( Transferce ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above and tenant ( s ), If any, 

[Person in occupation of the propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 
to be interested in the property ] 


Amritsar, the 12th February 1976 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned - - 


pro 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the reg. 
pective persons, whichever period expires later; 


Ref. No . BTD / 256 / 75 -76 . — Whereas, I, V . R . SAGAR , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of thc Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot of land , situated at Sivia Road , Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in May 1975 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : - - 


(b ) by the other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in ag are deined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Act , in 
respect of any income arising from the transfor; and / 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 1153 
of May , 1975 of the Registering Authority, Bhatinda. 


or 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other assots which bave not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the sald Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957); 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax, 
Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the Said Act to the following 
persons , namely — 
32 - 476GI/ 75 


Date : 12 - 2 - 1976 


Seal - 


1942 
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PART II — SÉC. 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Sbri K Venkateswarly , 

S / o Venkataramaiah , 
Jallikakinada, 


( Trausfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THÉ INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Ponnaganti Adilaxmi, 

W / o Venkataramaiah , 
Darsiparru . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Kakinada, the 7th February 1976 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property wilbin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette ; 


EXPLANATION ; – The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the "Said 
Act . shall huve the sane meaning as given 
in that Chapter. 


Rof. No. Acq . File No . 312 / J. No. 1(96 ) WG / 75 -76 . – 
Whereas, I, B . V . SUBBA RAO 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have rcason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
valuc exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing Survey Nos. 
101 /6 ; 104 ; 106 and 222 / 2 Pamulupartu Village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
UNDI on 15 - 8 - 1976 
( for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


" THE SCHEDULE 


The schedule property as per document No . 1464 / 75 of 
the S . R . O .. Undi during the ſortnight ended on 15 - 8 - 75 . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor lo pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tux Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


B . V . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Kakinadu 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :--- 


Date : 7-2 - 1970 
Seal : 
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= 
FORM ITNS ( 1) Shri Kotcherla Raja Rao and Others , Guntur. 

( Tiansferor ) 


- - - - - 


NO L ICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Dr. S . V . Ramana Represented by the Gen ral 
Power attorney holder Sri K , Nagi Reddy , Guntur. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE . 

KAKINADA 


Objections, iſ any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Kakinada , the 9th February 1976 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on thợ res 
pective persons, whichever perlod expires later; 


Ref. No. Acq [File No. 314 / J. No. 1 ( 122 ) / GTR . — 
Whcrcas, I, B . V . SUBBARAO 
being hc Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the " Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo excecding Rs. 25 ,000 / 
and hearing 
Door No . 5 -87, 18 
situated at laxmipuram , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
heieto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Guntur 011 36 )-6 - 75 
for an apparent consideration which is 
less thar: the fair market value of the aforesaid pioperty 
and I have 10 :450n to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partice has not been tiuly stated in the said 
instrument of uansfer with the object of — 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXI ANATION : — The ternis and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


The schedule property as per document No. 2643 / 75 of 
the S . O . R ., Guntur registered during the fortnight coded 
On 30 - 6 - 75 . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which bave not been 
or which ought to be disclosed by the trnasferec 
for the purposes of the Indian Income tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth 
Tax Act, 1957 (27 of 1957). 


B . Y , SUBBARAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax, 

Acquisition Range, Kakinada 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 9 - 2 - 1976 


Seal 


1944 
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FORM ITNS 


( 1 ) Kandru Tulasamma, Subba Rao , Guntur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Alluri Visweswara Rao , Calcutta- 73. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Kakinada, the 9th February 1976 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


Ref. No. J. No, I( 116 ) /GTR / 75- 76 / Acq. File No. 313. — 
Whereas, I, B . V . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the Said Act ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / 4 and bearing No . 
8 -8 - 20 situated at Nehru Nagar, GTR . 
( and pure fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the ofico 
of the Registering Officer at 
Guntur on 30 -6 -75 
for an apparent coosideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor as 
agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said Instrument of transfer 
with the object of : 


THE SCHEDULE 


The schedulc property as per document No . 2720 /75 of 
the SRO , Guntur registered during the fort night ended on 
30 -6 - 75 . 


( a ) facilitating the reduction on evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the Said 
Act in respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the " Said Act or the Wealth Tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


B . V . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax, 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the Said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 9 - 2 - 1976 
Scal : 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 


